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EL ALGODON, “REY” DE TEXAS 


Por el Sr. Aucusvo Mouneno, Cénsul de México en Corpus Christi, Texas, B. U. A 


Las siembras de algod6n en el Estado de 
Texas, que el aio de 1849 produjeron 58,073 
pacas, iniciaron su gran desarrollo después de 
la guerra civil norteamericana, como puede 
comprobarse observandose que aquella peque- 
fia produccién se habia elevado en menos de 
treinta aflos, en 1878, a la primera cosecha lo 
cal mayor de un millow de pacas (1.070,000). 

En aquella época, la planta malvacea a 
que se refiere este trabajo, el algodén, alean 
z6 el rango de “Rey” de Texas, que justamente 
le correspondia por su creciente importancia 
en la vida econédmica del Estado, Negando a 
representar casi el 50°, del Area cultivada én 
Texas, y entre el 509% y el 66% del valor de 
todas las cosechas; y “Rey” debe considerar 
sele atin, obstante su persistente 
declinacién, es todavia la més importante de 
las cosechas de Texas, representando en 1945, 
aproximadamente, el 22% del frea sembrada 
en el Estado, y como el 306; del valor total 
de sus recolecciones, 


pues, he 


Durante la époeca en que el algodon fue en 
aumento, en el aflo de 1900, por ejemplo, las 
extensas plantaciones produjeron 3.438,000 pa- 
siendo el 1926 el que mareéd la 
mas alta produccién texana, con la enorme ci 
fra de 5.628,000 pacas, resultado de siembras 
que aleanzaban 17.749,000 acres. 


cus, ano de 


Factores diversos coincidieron desde aque 
Na época, determinando la declinacién del al 
godon, pareciendo ser el mas importante la 
depresion econémica mundial, que hizo bajar 
el precio del algod6én hasta 5.7 centavos de 
délar por libra, lo que dié origen al estable 
cimento de diversas regulaciones oficiales, que 
a osu vez produjeron Ja reduccién del area 
dedicada a esta siembra, que de 16.138,000 
acres, que ocupaba en el alo de 1930, dismi 
nuy6é hasta 8.523,000 acres en 1940. 

Similar declinacién se observa cuando se 
nota que en el ailo de 1939 existian en el Esta 
do 272.820 ranchos dedicados al eultivo del 
algodén, los que dieciséis aos mfs tarde, es 
decir, en 1945, habian disminuido al nimero 
de 174,006, con el natural resultado de que 
en el afio de 1946 la cosecha sé6lo aleanzara 
la cifra de 1.650,000 pacas. 


Igualmente acentuada se observa la de- 
clinacién cuando se recuerda que el valor de 
solo la borra del algodén cosechado en el Es 
tado en 1927, por ejemplo, fue de 415.020,000,00 
délares, en tanto que en 1946 el valor de la 
borra y de la semilla producida localmente 
fue de $27.057,000.00. 

Otro de los factores que han influido en la 
disminucién de las siembras algodoneras te 
xanas ha sido la manufactura de mayor noi 
mero de fibras sintéticas, particularmente el 
rayon, con el inevitable desplazamiento de 
otras fibras; pero ha sido de mayor impor 
tancia, con inflnencia mucho mas enérgica, 
contraria a los intereses de los algodoneros 
del Estado, la Guerra Mundial de 1939-1945, 
que, al desarrollar extraorditariamente gran 
des y miltiples centros de trabajo, donde los 
trabajadores encontraban salarios considera 
blemente mAs elevados, convirtieron el) cultivo 
y la recoleccién del una 
casi prohibitiva. 


algod6én en labor 

Y, en tanto que Texas reducia tan fuerte- 
mente sus ricas siembras de algodén, fuera de 
los Estados Unidos de América, en los afios 
de 1931-1932 a 1939-1940, se incrementaba la 
produccién desde 9.602.000 15.908,000 
pacas. 

Muy diferente hubieran sido los destinos 
del algodén texano si, al reducirse el merca 
do mundial, hubiera existido dentro del Estado 
una industria potente, capaz de consumir 
la enorme produccién de esta planta malvaé 
cea; pero, en tanto que la totalidad de 
la sem@la de algodén, asi como muchos otros 
productos de Texas, se transforma dentro 
del propio Estado, la borra del algodén se 
trabaja muy limitadamente, del 4 al 8% de 
la producci6n. 


hasta 


Casi 


Por medio de la mecanizacién se han lo 
grado reducir en algo los altos costos de la 
produccién algodonera, mas de todas maneras 
signen siendo muy elevados, si se les compara 
con los de otras clases de cultivo en las mis- 
mas regiones; pues, en tanto que para el al- 
godén no pueden calenlarse menos de 20.29 
délares por acre, bastan 14.33 y 10.00 para 
el maiz y el trigo, respectivamente. 
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La produccién del algodén texano varia, 
como es natural con las estaciones, el clima, 
las plagas y la variedad sembrada; pero el 
promedio de rendimiento por acre, fijado du 
rante los afos de 1934 a 1943, fue de 160 li- 
bras, lo cual es bastante menor del promedio 
de la nacién en conjunto, que fue caleulado, 
en 1946, en 230.7 libras por acre. 

Desde cualquier punto de vista que quie 
ra vérsele, parece cosa generalmente aceptada 
que el futuro del algodén en este Estado de 
pende de una mecanizacién que logre abatir 
considerablemente los costos de produccién, y 
de la amplitud del mercado mundial; es de 
cir, de la capacidad de éste para consumir la 
produccién total del mundo. Y también han 
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de influir, para contrarrestar esta declinacién, 
el uso de semillas de variedades mds adecua 
das, los programas de reconstruccién del sue 
lo (pues en diversos lugares parece encontrar 
se empobrecido) y la rotacion de las siembras. 

No solo situaciones y resultados adversos 
habrian de presentarse a Texas con la dismi 
nucién de sus extensas siembras algodoneras, 
sino que de ahi result6 una mayor variedad 
de su agricultura, que ahora florece en la 
forma de frutas, granos, legumbres, diversas 
materias alimenticias y pasturas permanentes, 
con gran desarrollo de su ganaderia etc.; to 
do lo cual ha permitido mantener un alto ni- 
vel econémico en nada inferior al producido 
por el algodén “Rey” de Texas. 


DEL ALGODON TEXANO DE 


1849 A 1946 


(Datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) 





Extensién 
cultivada 


Produceién 


en pacas 





1849 
1859 
1866 
1867 
1868 
1869 
1S70 
1871 
1872 
1873 


1874 


490,000 
491,000 
5S1.000 
720,000 
922,000 
867,000 
1.004,000 
1.308.000 
1.384.000 
1875 1.530,000 
1876 1.562.000 
1877 1.838.000 
1878 1.993.000 
1879 2.175.000 
1880 2.473,000 
1881 2.553.000 
1882 2.501.000 
IRS3 2.723.000 
IRS4 2 808,000 
1885 3.115.000 
1886 3.329.000 
1887 t.570.000 
1RS88 3.783.000 
1889 3.928.000 
1890 1.177.000 
1891 $.925,000 
1892 1.521.000 
1893 4.930.000 
1894 5.612.000 
1895 5.163.000 
1896 6.329.000 
1897 7.159.000 
1898 7.084.000 
1899 6.950.000 
1900 7.363,000 
1901 8.105.000 
1902 8.206.000 


58,000 
431,000 
359,000 
215,000 
258,000 
351,000 
532,000 
370,000 
168,000 
592,000 
516,000 
813,000 
696,000 
621,000 

070,000 
805,000 
1.274.000 
868,000 
1.325.000 
1.120.000 
925,000 
332,000 
514,000 
590,000 
594 000 
471,000 
£996 000 
2.405.000 
2 246.000 
1.997.000 
3.212.000 
1.905.000 
2.123.000 
2 299 000 
3.390.000 
2.609.000 
3.438.000 
2.502.000 
2.498.000 


D4. 782.000 
37.324.000 
56.975, 000 
4$8.160,000 
42.785,000 
{8.678.000 
65.132,000 
88.370,000 
68.548,000 
63.153,000 
67.864,000 
S1.770,000 
SOS 40.000 
68.896,000 
71.270,000 
69.532,000 
68.997 ,000 
93.126,000 
98.310,000 
122.706,000 
139.641,000 
111.339,000 
99.345,000 
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Extensién 
eultivada 
(en acres) 


Produccién 
(en pacas) 


Valor 
(en d6élares) 





8.117,000 
8.658,000 
8.018,000 
9.265,000 
9.262,000 
9.377,000 
9.900,000 
10.212,000 
11.261,000 
11.134,000 
12,352,000 
12,020,000 
10.523,000 
10.954,000 
11.339,000 
11.851,000 
11.165,000 
12.323,000 
10.426,000 
11.963,000 
14.151,000 
17.049,000 
18.336,000 
17.749,000 
15.689,000 
16.887,000 
16.875,000 
16.138,000 
14.754,000 
13.334,000 
11.069,000 
10.097,000 
10.657,000 
11.597,000 
12.539,000 
9.153,000 
8.520,000 
8.523,000 
7.717,000 
8,044,000 
7,780,000 
7.200,000 
5.800,000 


6.100,000 


2.471,000 
3.145,000 
2.542,000 
4.174,000 
2.300,000 
3.814,000 
2.523,000 
3.049,000 
4.256,000 
4.880,000 
3.945,000 
4.592,000 
3.227,000 
3.726,000 
3.125,000 
2.697,000 
3.099,000 
4,345,000 
2.198,000 
3.222,000 
4.340,000 
4.949,000 
4.163,000 
5.628,000 
4.352,000 
5.105,000 
3.940,000 
4.037,000 
5.320,000 
4.500,000 
4.250,000 
2.401,000 
2,950,000 
2.933,000 
5.154,000 
3.125,000 
2,846,000 
3.285.000 
2.652,000 
3.038,000 
2.823.000 
2,640,000 
1.794,000 
1.650,000 


146.900,000 
145,507,000 
139.038,000 
227,897,000 
131.215,000 
182.095,000 
171.564,000 
213.430,000 
183.008,000 
280.600,000 
226.837,000 
156.128,000 
180.712,000 
365.733,000 
417.187,000 
361.111,000 
540.225,000 
286.770,000 
176.939,000 
378.585,000 
659.680,000 
554.288,000 
385.007,000 
303.912,000 
419.968,000 
446.687,000 
315.200,000 
189.739,000 
148.960,000 
139.500,000 
195.500,000 
150.062,000 
161.102,000 
173.487,000 
217.490,000 
129.688,000 
124.104,000 
147.825,000 
215.072,000 
273.226,000 
268.766,000 
264.000,000 
192.736,000 
278.025,000 


PRODUCCION NACIONAL NORTEAMERICANA DE 1790 A 1946 





Producecién 


en pacas 


Precio 
en centavos 
de délar 


Produccién 


en pacas 


Precio 
en centavos 
de d6lar 





8,000 
73,000 
177,000 
109,000 
349,000 
334,000 
377,000 


26.0 
44.0 
15.0 
29.0 
17.0 
14.0 
14.3 


439,000 
387,000 
450,000 
533,000 
732,000 
565,000 
680,000 


11.4 
14.7 
18.6 
12.2 

9.3 
10.3 

9.9 
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Precio Produccién Precio 
en centavos en centavos 
de délar en pacas de d6lar 


1829 764,000 10.0 1888 6.938,000 
1830 732,000 9.7 1L&8y 7.473,000 
1831 805,000 9.4 1890 8.653,000 
1832 816,000 12.3 1891 9.035,000 
1833 931,000 12.9 1sg2 6.700,000 
1834 962,000 7. 1893 7.493,000 
1835 1.062,000 i. 1894 9.901,000 
1836 1.129,000 3.3 1895 7.162,000 
1837 1.428,000 ' 1896 8.533,000 
1838 1.093,000 ’ 1897 10.899,000 
1839 1.654,000 8 1898 11.899,000 
1840 1.348,000 1899 9.346,000 
1841 1.398,000 1900 10.124,000 
1842 2.035,000 1901 9.508,000 
1843 1.750,000 1902 10.630,000 
1844 2.097,000 1903 9.851,000 
1845 1.806.000 1904 13.438,000 
1846 1.604000 1905 10.576,000 
1847 2.128,000 1906 13.274,000 
1848 . 2.615,000 1907 11.106,000 
1849 1.975,000 1908 13.241,000 
1850 2.136,000 1909 10.005,000 
1851 2.799,000 1910 11.609,000 
1852 3.130,000 F 1911 15.694,000 
1853 2.766,000 4 1912 13.703,000 
1854 2.708,000 . 1913 14.153,000 
1855 3.221,000 . 1914 16.112,000 
1856 2.874,000 5 1915 11.172,000 
1857 3.012.000 2.3 1916 11.448,000 
1858 3.758.000 2. 1917 11.284.000 
1859 4.310,000 : 1918 12.018,000 
1860 3.841,000 3. 1919 11.481,000 
1861 4.491.000 31L/ 1920 13.429,000 
1862 1.597,000 2 1921 7.945.000 
1863 449,000 5 1922 9.755,000 
1864 299 000 3. 1923 10.140,000 
1865 2.094,000 3.2 1924 13.630,000 
1866 2.097, 000 31. 1925 16.105,000 
1867 2.520.000 24. 1926 18.978,000 
1868 2.366.000 9. 1927 12.956,000 
1869 3.091,000 2A. 1928 14.477,000 
1870 4.352,000 : 1929 14.825,000 
1871 2.974.000 20.5 1930 13.932,000 
1872 3.933,000 8, 1931 17.097,000 
1873 4.168.000 ; 1932 13.003,000 
1874 3.836,000 5. 1933 13.047,000 
1875 4.631,000 3. 1934 9.636,000 
1876 4.474,000 ; 1935 10.638,000 
1877 4.773,000 a 1936 12.399,000 
1878 5.074,000 : 1937 18.946,000 
1879 5.756.000 2. 1938 11.943,000 
1880 6.605.000 a 1939 11.812,000 
1881 5.456.000 2.2 1940 12.686,000 
1882 6.949,000 6 1941 10.744,000 
1883 5.713.000 ; 1942 12.817,000 
1884 5.682,000 Z 1943 11.427,000 
1885 6.576.000 9. 1944 11.359,000 
1886 6.505.000 4 1945 9.195.000 
1887 6.047,000 - 1946 8.482,000 


ne 


~ 
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EL DISTRITO AGRICOLA DE WINTER 
GARDEN, TEXAS 


Por el Sr. Leoroipo pe SAMANIEGO, Cénsul de México en Eagle Pass, Texas, F. WU. A. 


El Distrito Agricola de Winter Garden, 
en la cireunscripcién de nuestro Consulado en 
Eagle Pass, Texas, esta formado por los Con 
dados de Dimmit, Maverick, Uvalde y Zavala, 
y es, posiblemente, una de las regiones mas 
ricas, no sélo del Estado de Texas, sino de 
toda la Unién Norteamericana, en lo que se re- 
fiere a la agricultura. 

En efecto: aparte de ser considerado el 
Condado de Maverick como la mas importante 
region productora de espinacas del mundo en- 
tero, y su cabecera, Eagle Pass, como el primer 
centro embarcador de esta planta, los otros 
condados mencionados no le van a la zaga en 
cuanto a produccién de toda clase de legum- 
bres de invierno, frutos citricos, datiles y ga 
naderia. 

Si la ciudad de Eagle Pass es importante 
por su calidad fronteriza, no dejan de serlo 
Carrizo Springs, cabecera del Condado de Dim- 
mit, Uvalde, cabecera del Condado de su nom- 
bre, y Crystal City, que lo es del Condado de 
Zavala. 

En informes anteriores nos hemos ocupado 
extensamente del Condado de Maverick y de su 
cabecera, Eagle Pass, asi es que ahora dedica 
remos nuestra atencién a tratar de los Conda- 
dos de Dimmit, Uvalde y Zavala, los que, co- 
mo ya-queda dicho, forman parte del Distrito 
Agricola de Winter Garden. 


CONDADO DE DIMMIT 


Ocupa este Condado wna pradera entrecor- 
tada por colinas y valles, y el rio Nueces cruza 
su territorio de noroeste a sudeste. 

La superficie de este Condado es de 3,473 
kilometros cuadrados, y tiene un total de 12,000 
habitantes, de los cuales el 15% son mexica- 
nos; la densidad de la poblacién es de 2.5 por 
kilémetro cuadrado. 

Prevalece una temperatura media de 22.8° 
(., y la precipitacién pluvial al afo es de 53.5 
centimetros. 

Abundan en el Condado de Dimmit los no 
gales, palos blancos y mezquites; pero lo que 
constituye su principal riqueza es la gran pro- 
duccién de cebolla, espinaca, zanahoria, toma- 
te, chile, repollo, lechuga, naranja, higo, dati- 
les y platano. Se cultivan también maiz y 
heno. La avicultura, la apicultura y la leche- 
ria se estan desarrollando mas y més cada dia. 

El valor de los bienes raices sobre los que 
se pagan contribuciones es de 6.539.280 dola 
res; el valor total de los bienes raices es de 
11.000,000 de délares, Los depésitos en los ban 


cos Hlegan a 1.500,000 délares, y hay en ed 
Condado 2,000 automdéviles registrados. 

La cabecera del Condado de Dimmit es 
Carrizo Springs, situada a 185 kilémetros al 
sudoeste de San Antonio, y es empalme de las 
carreteras de San Antonio, Del Rio, Laredo y 
Eagle Pass. Carrizo Springs cuenta con todos 
los servicios de una ciudad moderna, tiene dos 
escuelas elementales y una de segunda ense- 
hanza. 


CONDADO DE UVALDE 


Encuéntrase el territorio del Condado de 
Uvalde en parte en la altiplanicie del Condado 
de Edwards y en parte en la llanura del rio 
Bravo. La regién norte es montuosa y quebra 
da por los cafiones de los rios Nueces, Frio y 
Sabinal. 

El Area de este Condado es de 4,113 kil6é- 
metros cuadrados, y su poblacion es de 14,000 
habitantes, de los cuales el 10°) es de mexica 
nos; la densidad de la poblacién es de 3.4 por 
kilémetro cuadrado, Tiene una temperatura 
media de 21.2° C., y la precipitaci6n pluvial 
al afio es de 59.5 centimetros. 

La riqueza principal del Condado de Uval.- 
de estriba en la ganaderia y la apicultura: la 
ganaderia esta representada por los mejores 
ejemplares de bovinos, ovinos y caprinos; la 
industria de la lana y del pelo de eabra es 
importantisima; la ceria de caballos es cada 
dia mas importante. 

Se cosechan abundantemente sorgo, heno. 
maiz y hortalizas. El algod6én ha comenzado a 
cultivarse en los Gltimos afios, y cada dia au 
menta el nimero de hectéareas que se abren a 
este cultivo. Las cosechas del afio actual fue 
ron muy superiores a las del pasado, 

Hay numerosos nogales en todo el Conda 
do, y especialmente en la cindad de Uvalde y 
sus alrededores: un nogal sembrado en terreno 
urbano hace subir en cien délares su precio. 
También abundan el cedro, el ciprés; el encino 
y el mezquite. 

Hemos dicho que una de las riquezas prin 
cipales de Uvalde es la apicultura; en efecto: 
se considera este Condado como uno de los 
centros mundiales mas ricos en produccién de 
miel de abeja, que rinde mas de medio millén 
de kilogramos al afio, Dicha miel es de un sa 
bor peculiar, que le dan las flores del guajillo, 
de donde las abejas extraen el néctar. 

El valor de los bienes raices del Condado 
de Uvalde, sobre los que se pagan contribucio 
nes, asciende a 8.874.367 délares: el valor total 
de los bienes raices llega a 22.000,000 de ddla 
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res. Los depdésitos en los bancos suman 5,000,000 
de doélares, y el nimero de automdviles regis 
trados es de 3,600. 

Las ciudades principales del Condado de 
Uvalde son la ciudad de su propio nombre y 
cabecera, con 8,000 habitantes y todos los ade 
lantos de las urbes modernas; Sabinal, con 
1,800; Cline, Utopia y Conean. 


CONDADO DE ZAVALA 


El Condado de Zavala es, también, parte 
integrante del Distrito Agricola de Winter 
Garden, y se extiende en la llanura del rio Bra 
vo, por un terreno entrecortado por colinas y 
valles, abarcando una superficie de 3,346 kil6é 
metros cuadrados, con una poblacién de 12,000 
habitantes, de los cuales el 25% es de mexica 
nos; la densidad de poblacién es de 3.5 por 
kilémetro cuadrado, la precipitacién pluvial al 
aio es de 58.7 centimetros, y la temperatura 
media de 21° C. 

Abundan en este Condado el mezquite, la 
encina, la morera, el Alamo, el palo blanco, las 
palmeras y el nogal. 

Se estima que hay 10,000 hectéreas de tie 
rra irrigada, y que pueden irrigarse otras 4,000. 

Otrora el Condado de Zavala fue el mayor 
centro productor de espinacas del mundo, la 
gar que perdié no se sabe ciertamente obede 
ciendo a qué causas. Hoy ese lugar lo ocupa 
(como se ha dicho en otro lugar) el Condado 
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de Maverick, cuya cabecera es Eagle Pass, lo 
que no empece para que en el Condado de Za- 
vala se cosechen grandes cantidades de dicha 
legumbre, asi como de cebollas, chiles, toma 
tes, naranjas, ejotes, habas, repollo, perejil, 
rabanos, zanahorias, lechugas y esparragos. 

La ganaderia ocupa el segundo lugar en la 
riqueza de este Condado, y después vienen 
la apicultura y los pastos. 

Los del Condado de Zavala son 
ricos en caza: venado, pavo silvestre y jabali 
son los principales ejemplares de su fauna ci 
negetica. 


terrenos 


Da valor de los bienes raices de! Condado, 
sobre los que se pagan contribuciones, asciende 
a 5.511482 délares; el valor total de los bienes 
raices llega a 10,000,000. los depositos en los 
bancos alcanzan la cifra de 2.000.000 de déla 
res; vy el nimero de automéviles registrados 
es de 2.500. 

Las principales ciudades son Cr¥stal City, 
cabecera del Condado, 8.000 
La Pryor y Batesville 


con habitantes ; 

Crystal City cuenta con residencias espe 
cialmente acondicionadas para el clima y las 
necesidades de la region; tiene un magnifico 
hospital dotado con todos los adelantos moder 
nos, ¥ la Casa del Tribunal, recientemente in 
augurada, con un costo de 84,000 délares, La 
casa del Ayuntamiento cost6é 25,000 doélares, y 


esta construida toda de piedra, 


Industrias e Inventos 





METODOS MODERNOS DE ACABADO 
DE SUPERFICIES Y PIEZAS 


Por la Sra. Emitia M. Voa. ve Pavitta, Canciller de Segunda en el Consulado de México en Gilveston 


I. ACABADO MECANICO DE SUPERFI 
CIES POR MEDIOS MODERNOS 


La expresién “acabado mecanico de super 
ficie” es sencillamente un nombre nuevo para 
una operacién o serie de operaciones de ma 
nufactura que data desde muchos aos: es una 
frase descriptiva que cubre brufido, pulimen 
to, amoladura, desbarbado, ete. 

La referida frase aparece con frecuencia en 
las obras técnicas modernas, y cada dia va ga 
nando mas preponderancia y reconocimiento. 
Al mismo tiempo despierta también creciente 
interés entre los jefes responsables del acabado 
de las partes, que quieren estar al dia en los 
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tiltimos adelantos de este aspecto de la fabri 
ecacion con metales, aspecto que requiere un 
personal idéneo y altamente especializado, Mu 
cho se ha dicho y escrito en los Gltimos aiios 
acerca de estos procedimientos de acabado, 
particularmente sobre el brufiido, pulimento y 
amoladura, y ello se debe a que esas operacio 
nes entran en la manufactura de casi la tota 
lidad de los articulos metélicos y no metflicos, 
que la industria norteamericana tiene que pro 
ducir para satisfacer la enorme demanda que 
existe, 

Articulos de una gran variedad requieren 
superficies cuidadosamente acabadas, y de ahi 
que estas operaciones ocupen ahora un lugar 
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prominente en las fabricas. En muchos esta- 
blecimientos industriales, los departamentos de 
acabado no sélo se estan agrandando y mo- 
dernizando, sino que estan recibiendo un gran 
influjo de nuevo personal. El bruiiido, la puli- 
mentacién y la amoladura resultan ser opera- 
ciones de primera importancia en la manufac- 
tura de casi todos los articulos que, por decirlo 
asi, mantienen la prosperidad de la nacién, y 
por lo tanto una revista de los principios rudi- 
mentarios y las practicas esenciales de esas 
operaciones resulta oportuna. 


PULIMENTO Y BRUNIDO 


Cuando se habla de pulir, es bueno fijar el 
término con claridad, de manera que sepamos 
bien de qué estamos hablando; todavia existe 
considerable confusién respecto a su significa- 
do, pues muchas veces se interpreta como bru- 
fiido, Sin embargo, una autoridad reconocida 
da la siguifente definicién para ambos: “pulir” 
es cualquier operacién ejecutada con rueda, 
pero aplicando el abrasivo encolado a la su- 
perficie de trabajo; mientras que “brufido” es 
una operacién que se ejecuta con ruedas, pero 
aplicando el abrasivo de una manera suelta: 
no es una operacién tan severa como el puli- 
do, y generalmente se emplea para obtener 
superficies carentes de todo granulado, o sean 
de una tersura casi perfecta. 

El brufiido, pues, es el arte de producir una 
superficie suave, lustrosa y uniforme por me- 
dio de una rueda giratoria, cargada con una 
pasta brufiidora. Generalmente se divide en 
dos operaciones, el “corte” y el “colorido”. Al 
cortar el aluminio, por ejemplo, el abrasivo se 
aplica de una pastilla de compuesto abrasivo 
a una rueda de muselina cosida con un liga- 
mento, que al mismo tiempo abastece el lubri- 
cante. El colorido difiere solamente en que se 
usa una rueda de muselina sin costura, y en 
que el abrasivo es mas fino. 

Por medio de estos acabados mecaénicos, la 
superficie de los metales queda libre de irregu- 
laridades o imperfecciones, que se originan du- 
rante la fundicién 0 manufactura de la pieza, 
tales como marcas de las herramientas 0 ma- 
trices, mellas, lineas de juntas, picaduras o 
rayas. ' 

Al pulir, las imperfecciones de la superfi- 
cie se quitan por medio de ruedas pulidoras 
elAsticas, hechas de una gran variedad de ma 
teriales, de pafio, fieltro y cuero. La superficie 
de trabajo de la rueda se cubre con cola ani 
mal, y luego se llena con el polvo o granulado 
raspante, que se adhiere fuertemente. El ta 
mafio del granulado varia desde basto hasta 
muy fino, segin el estado de Ja superficie del 
metal y la cantidad de defectos que se quie 
ran eliminar. Para estos trabajos, el empleo 
de correas abrasivas sin fin se esta extendiendo 
cada vez mAs, sustituyendo a las ruedas, pues 
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aquéllas ofrecen varias ventajas; especialmen- 
te la produccién ha crecido mucho con las co- 
rreas, por resultar de mayor eficacia. 

Para trabajos de desbastar, se emplean un 
abrasivo grueso y las ruedas o correas secas, 
de manera que se logra una accion cortante 
muy rapida. Para las operaciones de acabado 
se emplean abrasivos y arcillas finas. El adi- 
tamento de un lubricante es aconsejado gene- 
ralmente, porque produce una superficie mas 
lisa, brillante y, por lo tanto, mejor, y adem4s 
evita que la rueda o correa se “cargue” o se 
“alise”, Ademfs, el lubricante previene el re- 
calentamiento, elimina la descoloracién y, fi- 
nalmente, prolonga mucho la vida de la rueda. 
Un Jubricado abundante resulta muy bueno en 
el caso del aluminio, las piezas de metal fun- 
didas en troquel y otras aleaciones de fundi- 
cién lenta. 


RUEDAS PULIDORAS 


En la actualidad hay muchos tipos de rue- 
das para pulir, variando mucho su campo de 
actividad. Cada clase tiene caracteristicas es- 
peciales, que la hacen adaptable a determina- 
dos trabajos. Los materiales mas importantes 
de que estan hechas las ruedas pulidoras son 
los siguientes: madera, cuero, lona, pafio de 
algodon, fieltro, papel, piel de foca, piel de car- 
nero, caucho impregnado y composicién de lo- 
na y lana; de los nombrados, e] cuero y la lona 
son los dos que mas se usan. En cuanto a los 
tipos de ruedas disponibles en el comercio, 
los més importantes y los de uso mAs genera- 
lizado son los que siguen: ruedas de lana, las 
que generalmente son de dos clases, encoladas 
y cosidas a mano; ruedas de muselina, lag eua- 
les se fabrican por medio de un procedimiento 
mixto de costura y cola animal; ruedas de lo- 
ha y muselina, que se emplean para pulimen- 
tado de latén, hierro fundido y acero, y que 
también dan buenos resultados para desbas- 
tar: estos dos tipos sujetan bien el abrasivo y 
no requieren lavado, sino que pueden limpiar- 
se por procedimientos muy sencillos; ruedas 
de fieltro de lana, hechas de dicho material de 
3/16 6 44 de pulgada, y que resultan muy 
elasticas, pero que son mas tiesas que las de 
patio, debido al espesor de los referidos discos ; 
ruedas sélidas de fieltro, hechas de fieltro de 
calidad fina, que resultan muy populares para 
el] acabado de hierro y acero, y para ciertos ti- 
pos de piezas de aluminio o laton fundido, pero 
que no son prfcticas para uso general; ruedas 
de piel de foca o de cuero, que, aunque resultan 
caras, son excelentes para acabados de alta 
calidad sobre articulos valiosos: su uso esta 
muy generalizado en la fabricacién de armas 
pequefias, joyas y otras cosas finas, y son muy 
adaptables para pulimentadores internos; rue- 
das de cuero de cogote de toro, que se hacen 
con discos de dicho cuero, y cuya dureza va 
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ria con el espesor de esos discos; ruedas de 
cuero de carnero, hechas de discos de dicha 
piel, los cuales se unen por medio de cemento 
o de costuras, y que se emplean mucho en el 
pulimento fino de metales blandos y ciertas 
aleaciones; ruedas comprimidas, hechas gene- 
ralmente de piezas rectangulares de lona, cue- 
ro, fieltro, papel y otras materias, y que se 
comprimen por medio de dos planchas circula- 
res de metal, que se acoplan a ambos lados del 
cubo de la rueda por medio de tuercas: estas 
ruedas resultan muy adaptables para trabajos 
de forma irregular. 

A continuacién aparece una lista de ruedas, 
de acuerdo con los materiales de que estan he- 
chas y los principales trabajos para los que se 
adaptan mejor: 


Madera, para tiras de acero, cuchilleria, bi- 
selados y bordes. 


Lona, para aleaciones de cobre, aluminio, 
piezas fundidas de aleacién de cobre, zinc, for- 
jas de acero y partes hechis de acero prensado. 


Muselina, para hierro fundido, acero fundi 
do, aleaciones de cobre fundido, piezas de acero 
forjadas, piezas de aluminio troqueladas, par 
tes de acero prensadas. 


Fieltro, para partes fundidas hechas de hie- 
rro, cobre, acero y aleaciones de aluminio. 


Piel de foca, para interiores de piezas hue 
cas y para acabado de listones o laminas de 
acero al carbono de alta calidad. 


Cuero de toro, para refinamientos en seco 
y himedo, piezas forjadas de hierro y acero y 
piezas fundidas de latén. 


Comprimidas, para todos los tipos de tra 
bajos y muy adaptables para labores de con- 
torneado. 


MATERIAL ABRASIVO 


Los materiales abrasivos que se usan en el 
pulimento son de capital importancia, porque 
constituyen el medio que verdaderamente corta 
el metal y ejecuta el trabajo, mientras que las 
ruedas y correas en si son meramente el ve 
‘ hiculo. Hubo un tiempo en que los abrasivos 
naturales se utilizaban exclusivamente, pero 
en estos Oltimos afios han sido sustituidos 
por abrasivos artificiales del tipo aluminio; 
estos abrasivos han demostrado ser muy su 
periores, porque son altamente uniformes y 
refinen otras caracteristicas que no pueden es 
perarse de los productos naturales. La supe 
rigridad es aun m4s acentuada en los tipos 
bastos, que se emplean para rebajar cantidades 
apreciables de metal de las piezas que se tra 
bajan. 
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Estos abrasivos artificiales se designan ge 
neralmente por nimeros, que van desde el 8 
hasta el 600: para desbastar se emplean desde 
el 60 hasta el 80; para afinado en seco, des- 
de el 90 hasta el 120; y para acabado, desde el 
150 hasta cualquier nimero superior al 200, 
y que se denomina el tipo “harina”. Los name- 
ros representan los orificios por pulgadas cua- 
dradas de la malla que se ha empleado en su 
clasificacién. 

Los granulados abrasivos, para ser buenos, 
requieren las siguientes caracteristicas: 1) ex- 
trema dureza; 2) extrema tenacidad; 3) com 
posicién quimica uniforme; 4) estructura uni 
forme de los cristales; 5) uniformidad del 
tamaiio de los granos; y 6) alta capacidad pa 
ra que se humedezcan répidamente con las 
soluciones. 

Por las consideraciones expuestas puede 
notarse la parte esencial que representan el 
pulimento, el acabado y el brufiido en la in 
dustria moderna, especialmente en la época de 
gran competencia, que se avecina en el mejora 
miento de la calidad de los productos. 


Il. ESMERILADO DE PRECISION 
POR EL METODO SIN CENTROS 
PRINCIPIO DEL FUNCIONAMIENTO 
El principio de funcionamiento del método 
es simple, pero positive, y asegura un rectifi 
cado uniforme y un acabado perfecto y brillan- 
te como espejo, todo con una precisién de me- 
nos de dos micropulgadas. Esencialmente el 
mecanismo para el rectificado y esmerilado 
consiste en dos rodillos movidos por fuerza 
motriz, uno considerablemente mayor que el 
otro en didmetro, pero ambos de la misma Jon 
gitud: el menor gira a una velocidad de super- 
ficie relativamente lenta, y hace que la pieza 
que se esté labrando dé vueltas a una marcha 
constante; el rodillo grande se impregna con 
una pasta esmeriladora, y gira a una velocidad 
de superficie mayor que el pequefio. La pieza 
que se tiene que labrar se coloca entre los dos 
rodillos y se aprieta contra éstos, haciéndose 
presién por medio de un palillo de fibra, que 
se va moviendo de un sitio a otro de la pieza 
segin convenga, 0 sea en la parte de la pie 
za que se quiera rebajar o pulir: esta presién 
con el palillo sujeta la pieza a la accién 
cortante o de desgaste del rodillo grande, e! 
cual va asi qnitandole diminutas particulas 
de metal; de esta manera, y naturalmente con 
cierta pericia por parte del operario, se da a 
toda la pieza un didmetro uniforme y un aca 
bado de precisién y gran pulimento. La presién 
que el mecfnico ejerce sobre el palillo depende 
de la cantidad de metal que hay que rebajar 
las partes m4s abultadas de la pieza pueden 
rebajarse haciendo presién continuada sobre 
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ese sitio durante un tiempo més o menos lar- 
go; y, por el contrario, si se quieren obtener 
en el centro de Ja pieza didmetros menores 
que en los extremos, esto se consigue dejan- 
do que el extremo quede fuera del fin de los 
rodillos, o sea libre de la accién cortante de 
los mismos, 

La mféquina tiene ademas un dispositivo 
que permite regular a voluntad el espacio en 
tre los dos rodillos, de manera que se pueda 
lograr que yarien en diametro desde tres mi- 
lésimos de pulgada hasta diez pulgadas, pu- 
diéndose hacer esto casi instantineamente, o 
sea sin pérdida de tiempo. Asimismo es posible 
trabajar a una diversidad de diémetros sin ne- 
cesidad de regulacién alguna de los rodillos. 
La velocidad de éstos es también variable, y 
se puede regular como se desee y segtin la in- 
dole de la faena que se haya de ejecutar. Con 
la méquina en cuestion se puede emplear cual 
quier clase reconocida de pasta esmeriladora, 
' de las cuales hay varias de reputacién en el 
mercado. 

Como puede suponerse, en esta clase de ope- 
raciones se genera cierta cantidad de calor, 
lo cual causa alguna expansi6n en la pieza que 
se est4 trabajando; por lo tanto, y para obte 
ner un producto de mejor calidad, se aconseja 
que se enfrie de vez en vez la pieza en una 
palangana de agua fria, para que vuelva a ad- 
quirir la temperatura ambiente del taller. Al 
retirarse del agua, la pieza se enjuaga y seca 
con un pao, y se verifica su didmetro en el 
comparador. 
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DIVERSIDAD DE OPERACIONES 


Entre las aplicaciones mas corrientes del 
esmerilado sin centro, la de ajustar piezas de 
diametro excesivo a su debida proporcién es 
una de las més comunes e importantes. Cuando 
las clavijas y pasadores de precision se gastan, 
se pueden reducir al tamaiio proximo inferior 
con gran ventaja, en esta maquina. No hace fal 
ta decir que son numerosas las operaciones 
que pueden hacerse asimismo con cojinetes, 
manguitos, arandelas, ete., asi como contor 
neados en general. Sin embargo, hay que obser 
var que la méquina no puede redondear piezas 
ovaladas, ni puede hacer piezas ovaladas de 
partes perfectamente redondas. Aun asi, cuan 
do una pieza tiene una forma algo cénica o 
ahusada, se le puede restituir su perfecta re 
dondez ejerciendo presién sobre la parte de 
mayor diametro, hasta que se logre un cilindro 
perfecto. Si los extremos son de diAmetros me 
nores, se dejan fuera del alcance de los rodillos, 
trabajando sélo sobre las partes mas abulta 
das, hasta que se consigue la condicién cilin- 
drica que se quiera. 

Cualquier operario de cierta inteligencia 
puede con facilidad aprender a manejar esta 
miquina y hacer piezas perfectas. Las unida- 
des que se mencionan en este articulo son de 
gran precision, producen trabajo en grandes 
cantidades y ademfs son de notable versatili- 
dad. Con esta novisima maéquina-herramienta, 
producto del ingenio estadounidense, la indus 
tria puede conseguir un rectificado vy acabado 
de una calidad insuperable, con lo cual las 
piezas asi fabricadas no solamente son mejo 
res, sino que duran mas. 


NUEVA MAQUINA PARA CALEFACCION 
Y REFRIGERACION 


Por el Sr 


Este aparato 
de la tierra; su 


de calefaccién utiliza calor 
mecanismo, en principio, es 
similar al de los refrigeradores eléctricos. La 
unidad puede ser utilizada en verano para re 
frigerar, y en invierno para calentar. Su aire 
es una fuente de calor alternado. 

La bomba de calor, que es una idea vieja 
de hace més de cien afos, estA cobrando mu 
cha importancia industrial en la actualidad, y 
nos ofrece un medio radicalmente moderno pa 
ra calentar vy refrigerar nuestras casas. 


EN CONSTRUCCION 


Varias compafiias y organizaciones de in 
vestigaciOn ya se encuentran construyendo y 


Caneiller Lic. Yoroe Acuirre, del Consulado de México en Austin, Texas, BE. U 
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experimentando el sistema, Entre las mas ac 
tivas se encuentran la Dreyer-Hanson, de Los 
Angeles, Cal., Muncie Gear Works, de Muncie, 
Ind., y la General Engineering & Mfg. Co., de 
San Luis, Mo, Otras que tinicamente se en 
cuentran experimentando con esta nueva idea, 
son: la General Electric Co.:; Sturtevant Di 
vision of General Motors Corp.; Airtemp Di 
vision of Chrysler Corp., y la York Corp., de 
York, Pa. 

La iltima compaiia que ha entrado al cam 
po es la Webber Engineering Corp., de India 
napolis, Ind., que el pasado mes de julio em 
pezo a enviar a sus distribuidores, en varias 
partes del pais, unidades para que sirvan de 
prueba. 


10 





TOMO | 


Agua de cireulacién 
mecfini.ca 


COMO CALIENTA (1) El fluido en circulacién pa- 
sa a través de la valvula de expansion, transfor- 
mandose en gas y cogie:do calor del agua. (2) El 
gas es comprimido y elevada asi la temperatura. 
(3) E} gas da calor a la casa, a través del conmu- 
tador, volviendo a la for'ma de liquido. 


SEMEJANTE A UNA REFRIGERADORA 


La bomba de calor fue primeramente pro 
puesta o introducida por Lord Kelvin, el pa 
dre de la refrigeracién moderna; es muy sen 
cilla en teoria: cuando el liquido se vaporiza, 
esto es, se transforma en gas, éste absorbe el 
calor, y al recuperar el gas la forma de liquide 
se produce el calor. Tal es el principio general 
dentro del cual trabajan la refrigeradora de 
casa y la bomba de calor: en la refrigeradora 
de casa, el gas es comprimido, luego se expan 
de en el evaporador (donde se hacen los cubos 
de hielo) y coge calor de la caja; este calor se 
desprende en el condensador yv el gas regresa 
otra vez por el compresor, quedando listo para 
otro ciclo. 

Ilay, sin embargo, la siguiente diferencia 
entre la refrigeradora y la bomba del calor: 
en la refrigeradora de casa, el calor obtenido 
dentro de la caja es expelido sin direecién, 
mientras que, en la bomba de calor, este calor 
es utilizado con propésito definido. 


MECANISMO 


En la bomba de calor, el gas, que es por lo 
general freén, obtiene el calor de una de las 
tres fuentes siguientes: el aire, la tierra o el 
agua (segin el diagrama del lado izquierdo). 
El gas es luego comprimido, pasando entoces 
a través del conmutador de calor, donde se 
despoja del calor v se convierte en liquido. El 
liquido va a un tanque; después pasa a través 
de una valvula, donde se transforma en gas 
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CICLO DS REFPRICERACTON 


Agua de pirewiasién- 
mecanica Ber 


COMO ENFRIA (1) La corriente es revertida. E! 
liquido se transforma en gas en el conmutador y 
absorbe el calor de la casa 
la presion del] gas. (3) 


2) El compresor eleva 
El gas abandona su calor 
en el radiador de agua, y se transforma en liquido 
otra vez. 
otra vez, tomando nuevamente calor del aire, 
la tierra o el agua. El gas entonces va otra vez 
al compresor, y el ciclo se repite hasta que su 
ficiente calor (de acuerdo con la regulacion 
del terméstato) es distribuido en la por 
el conmutador de calor. 


Cusa 


EE) funcionamiento de la bomba de calor 
puede ser invertido, para el uso de refrigera 
cion en el verano, En tal caso el gas en expan 
sién obtiene calor de la casa, y lo transfiere a 
la tierra, al agua o al aire de afuera, enfriando 
asi la casa (véase el diagrama de la derecha). 


SUS VENTAJAS 


Hay muchas razones para el interés que 
muestra la industria por este aparate. Por 
una parte, la bomba de calor proporciona un 
modo sencillo de obtener, a través de un solo 
mecanismo, tanto un medio de calefaccién co 
mo uno de refrigeraciOn: las Gnicas partes que 
entran en movimiento en esta 
el compresor y, 


Inaquinaria Mon 
cuado se usa agua como fuen 
te de calor, la bomba de agua; ambos pueden 
ser movidos por medio de electricidad, siendo 
también posible moverlos con tna maquina de 
gas. 
SUS PROBLEMAS 
A pesar de qqe algunos manufactureros ya 
estan vendiendo la bomba de calor, ésta puede 
decirse que aun no ha salido de su estado in 
cipiente. Ademas es algo cara; pues la bomba 
que construye la compaiiia Muncie Marvair 





ROTATE ER! oa 





TOMO I 


cuesta de 1,750.00 a 2,250.00 délares, y la cons- 
truida por la compaiiia Webber se vende a 
1,200.00 délares, excluyendo la instalacién. Por 
otra parte, el costo de operacién, en cuanto al 
consumo de electricidad, no resulta m4s barato 
que el costo de calefaccién de los otros siste- 
mas ya conocidos, 

La instalacion no deja de ser un problema, 
especialmente en aquellos lugares donde el 
agua es escasa Oo se encuentra en partes pro- 
fundas de la tierra, pues en tal caso habria 
que excavar pozos artesianos e instalar un sis- 
tema de agua circulatoria, a fin de obtener una 
fuente de calor. 
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Sin embargo, estas deficiencias o proble- 
mas estan tratandose de solucionar, pues el 
Instituto Edison Electric, asi como la Asocia- 
cién de compaiiias de la Edison Iluminating 
estan haciendo experimentos a este respecto. 
Por ahora, la Comisién de estudios nombrado 
por estas compaiiias esta tratando de determi 
nar cudl de las fuentes de calor (el agua, el 
aire o la tierra) es la m4s eficiente. Asimismo, 
esta Comisién est4 estudiando las posibilida 
des de poder usar el calor extraido por la bom- 
ba de calor, ya sea del aire, el agua o la tierra, 
para calentar el agua para el bafo de la casa 
y el horno de la estufa de la cocina. 


Varias 


LA XXVIa. FERIA INTERNACIONAL DE 
MUESTRAS, DE MILAN 


Por et Sr. OMar Josere, Cénsul General de México en Glneee, Italia. 


La Feria de Milfn, que ya antes de la gue- 
rra habia adquirido fama, ha vuelto a su acti- 
vidad, y la celebrada en este aio tuvo un éxito 
extraordinario. 

En la primera Feria organizada después de 
la guerra (1946), sélo una parte del terreno y 
pabellones pudo ser utilizada, En 1947 ya se 
ocup6 una parte més grande, y en la que aca- 
ba de pasar se utilizaron en su totalidad Jos 
325,000 metros cuadrados de superficie, con un 
total de 100,000 m*. bajo techo y todos log 
servicios al corriente. ; 

30 pabellones completos, cada uno destina- 
do a una rama de la produeccién, aparte de 
espacios para exhibiciones al aire libre, pabe 
llones accesorios, auditorio, lugares de desean 
so y comida, oficinas y servicios varios, forman 
el imponente recinto con que cuenta la ciudad 
de Milan, para las importantes manifestaciones 
anuales de la industria italiana y también ex 
tranjera. 

En un jardin de 10,000 metros cuadrados 
se exhiben productos de floricultura y arbori 
cultura del pais y de otras procedencias. 

El] dia 29 de abril a las 10 horas, con asis 
tencia de varios miembros del Gobierno, auto 
ridades locales y diplomaticos, se inauguré la 
Feria, que super6é todas las previsiones en 
cuanto a afluencia de expositores y visitantes, 
concurrencia de paises extranjeros, readapta 
cién de pabellones y arreglo del conjunto en 
toda su capacidad. 

Todavia el aio pasado se veian espacios 
Aridos, abandonados, semiderruidos; hoy todo 


esta reconstruido, reforestado, rebosante de 
plantas y flores, con lugares sombreados entre 
pabellones nuevos, ampliados o renovados, Pa- 
ra dar una idea del esfuerzo realizado para la 
celebracién de este aiio, bastara decir que, des- 
de la clausura de la XXV Feria a la apertu- 
ra de la XXVI, se laboré durante 300,000 ho- 
ras-hombre. 

El nfiimero de expositores fué de 5,600, de 


los cuales 1,452 fueron extranjeros represen- 
tando paises de todo el mundo. El de los visi- 
tantes, 3.400,000, o sean 900,000 m4s que en 
1947. 

Las naciones oficialmente presentes fueron 
18: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Che 
coeslovaquia, China, Ciudad Vaticana, Estados 
Unidos de América, Francia y Colonias Fran- 
cesas, Hungria, India, Iran, Rumania, Sud 
Africa, Suiza, Yugoeslavia y Venezuela. 

Por medio de firmas particulares estuvieron 
representadas: Argentina, Australia, Canada, 
Dinamarea, Espaia, Estado Libre del Saar, 
Etiopia, Holanda, Inglaterra, Luxemburgo, No- 
ruega, Pakistan, Perti y Suecia, elevandose asi 
la representacién extranjera a 32 paises, al 
lado de la magnifica exposicion de la industria 
y del trabajo italianos, demostracion de la vo 
luntad que anima a este pueblo, de rehacer su 
vida econémica. 

Si se piensa que en 1946 las naciones que 
participaron fueron 4 y 7 en 1947, se tiene una 
visién clara del prestigio y de la gran impor 
tancia de que la Feria de Mil4n goza en el cam 
po internacional: magnifica afirmacion de la 
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fuerte voluntad de Italia de reconquistar con el 
trabajo su puesto en la vida activa, que repre- 
senta no solo el termémetro de la situacién 
actual, sino el barémetro del futuro del pais. 

En los diversos pabellones y puestos podia 
encontrarse la m4s grande variedad de produc- 
tos de todas las ramas de la industria, desde 
la produccién artesana a la mAquina que cose 
1,500 volimenes por hora, del avién de dos 
asientos a la genial maquina automatica que 
produce 1,100 ampolletas en 60 minutos. 

Es dificil, por varias razones (entre ellas 
la natural reticencia de los interesados para 
revelar datos exactos, y el hecho de que muchas 
operaciones iniciadas en la Feria se terminan 
después), dar una cifra aun aproximada de los 
negocios concertados en los 18 dias que duré 
la Feria; pero, por cdlculos que se estiman 
bastante fundados, pueden valuarse en 30,000 
millones de liras (250 millones de pesos) los 
productos vendidos en la Feria, tanto del mer 
cado italiano como del exterior. 

En 1946 y en 1947 el volumen de los nego 
cios fue aproximadamente de 10 y 20,000 mi- 
llones respectivamente; pero debe tenerse pre 
sente que los precios de 1948, comparados con 
los que regian en la primera feria postbélica 
de 1946, han registrado un aumento que pue 
de valuarse entre el 60 y el 70%. 

Entre los sectores de la industria italiana 
que m4s interesaron al extranjero se hallan 
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los de mAquinas, herramientas, maquinaria ° 


textil, para panaderia y pastas alimenticias, 
para la industria grafica y papelera, peleteria, 
jugueteria, articnlos de lujo en general, teji 
dos especiales e inarrugables, raiz preparada 
para pipas; y los productos tipicos del artesa 
nado: cerimica, cristaleria, encajes y borda 
dos. 

En una oficina de informes del Ministerio 
de Comercio Exterior, los compradores extran 
jeros podian obtener datos precisos acerca de 
las mercancias sujetas a licencia de exporta- 
cién, Tas de libre exportacién y las que pueden 
cambiarse bajo arreglos de compensacién he 
chos con varios paises. 

Reciprocamente, las naciones extranjeras 
presentes en la feria suministraban los infor 
mes necesarios al importador italiano. 

Se presentaron cerca de 2,000 solicitudes 
de exportacién, para los siguientes paises: Sui 
za, Francia, Bélgica, Siria, Egipto, Argentina, 
Venezuela, Estados Unidos de América, Che 
coeslovaquia, Austria y Polonia. Pero no fue 
ron solamente estos paises los compradores, 
pues en la lista no estan comprendidos los que 
adquirieron efectos de libre exportacién o no 
sujetos a licencia. 

Los precios de los productos italianos, aun 
que no muy ventajosos en comparacién con los 
de competidores extranjeros, se consideran en 
conjunto accesibles. E] nivel de calidad si se 
reconoce un4nimemente como muy alto. 
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E)] mayor nimero de compradores extran- 
jeros fue de Francia, Suiza y Austria y, en me 
nor escala, Escandinavia, De otros continen 
tes, siguié en importancia el Asia, en general, 
y luego el Medio Oriente. 

De la América del Sur, las compras mas 
importantes fueron hechas por la Repdblica 
Argentina y Venezuela, que adquirieron ma- 
quinas-herramientas y maquinaria agricola; 
Bélgica: peleteria, raiz para pipas, telas; Egip 
to: tejidos especiales, maquinaria en general, 
pieles; los Estados Unidos de América: telas 
inarrugables, aceite comestible, sulfuros (de 
las exportaciones a este Gltimo pais, dos ter 
ceras partes son para casas italianas). 

Siria ordené plantas para pastas alimenti 
cias, ofreciendo en cambio aceite crudo de oli 
vo, lana en grefia y semillas oleaginosas, China 
envié una partida de mercancias en compen 
sacién contra telas; uo obstante la distancia 
y la inestable situacién interna, hizo Negar a 
la feria cuanto de mas tipico produce ese in 
dustrioso pueblo del Lejano Oriente. 

La participacién de Alemania, que por pri 
mera vez después de la guerra concurria a un 
mercado internacional, fue de particulares im- 
portancia y significacién: los 86 expositores 
provenientes de la zona anglo-americana pre- 
sentaron la clasica cuchilleria de Solingen, 
instrumentos de precision, mecinica fina y 
éptica, bisuteria, vajillas y cubiertos plates 
dos. Se interesaron en cambio los comerciantes 
alemanes por la produccién italiana de m4 
quinas-herramientas, equipos eléctricos, jugue 
teria, cAmaras fotogrificas y radio-receptores, 
campos en los cuales Alemania dominaba antes 
de la guerra. Por medio de las autoridades 
aliadas, fue posible cerrar muchas operaciones, 
no obstante las dificultades para el intercam- 
bio con aquel pais: de los pedidos se desprende 
la evidente tendencia de reconstruir el merca 
do de transito de Hamburgo, uno de los mayo 
res del mundo en 1939, pues gran parte de la 
maquinaria y juguetes, especialmente, se desti- 
na a ja reexportacion. La zona séviética de Ale 
mania estuvo oficialmente representada, pero 
s6lo con una oficina de informacién comer 
cial. 

Una exhibicién de gran interés preparé la 
Ciudad del Vaticano. Comprende entre otras 
cosas las publicaciones de la Biblioteca Poli- 
glota Vaticana; una ilustracién de cuanto se 
refiere a las m4s modernas realizaciones cien- 
tificas fue ofrecida por la Academia Pontificia 
de Ciencias; preciosas colecciones numismAéti 
cas y filatélicas; nuevas obras representativas 
de ja escultura, de la iconografia y de la epi 
grafia romana y paleocristiana, fruto de re 
cientes descubrimientos; y, por Gltimo, la ex- 
posicién de las Escuelas de Mosaicos y Tapices 
o Gobelinos. 


Fue interesante esta exhibicién de tapices, 
que recuerda cémo en Arrfis (de donde se de 
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riva la palabra arazzo, “tapiz” en italiano) 
fueron elaborados en el siglo XIV los mas ce- 
lebres gobelinos del mundo con disefos del 
florentino Tadeo Gaddi, y como el mas precio 
so de éstos requirié el trabajo de cien mujeres, 
las cuales durante cinco afios trasladaron, a 
punta de aguja e hilo de seda pura, el vasto 
motivo pictérico; y como también los famosos 
tapices del Vaticano, ejecutados segtin los cé 
lebres cartones de Rafael, no pudieron ser go 
zados por el Papa que los ordendé, porque no le 
Mstaron los aflos, que no fueron pocos, pari 
ver completa la obra, La moderna economia no 
puede concebir ciertas obras manuales de tal 
lentitud: la prisa caracteristica de nuestro 
tiempo no lo permite. Hoy, con las maéquinas, 
es posible volver a la elaboracién sugestiva y 
sobria de las épocas pasadas, y¥ a esto tiende 
la Escuela Vaticana que ha presentado la exhi 
bicién. 

Francia vino este aio con una vistosa exhi 
bicién de muestras, que comprende los mas 
preciados productos de su imperio colonial y 
los preciosos productos de su famosa industria 
de perfumeria. 
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Una de las participaciones mds nutridas 
puede considerarse la de Checoeslovaquia, que 
exhibié una notable cantidad de muestras, es- 
pecialinente de vidrieria industrial y para usos 
domésticos. 

Imponente, no por el espacio ocupado ni 
por las muestras expuestas, sino por las cifras 
puestas en evidencia grafica, fue la_ partici- 
pacion de los Estados Unidos de Norteamé 
rica. 

La participaciOn suiza se singulariz6é por 
que todas las firmas expositoras se pusieron 
de acuerdo en guardar el anonimato. 

Y, por Gltimo, no debe olvidarse, entre las 
presentaciones mAs conspicuas del extranje 
ro, la yugoeslava ; como ameritan también men 
cionarse las de Sudafrica, India, Filipinas y 
Bulgaria, que presentaron muestras caracte 
risticas de sus productos del suelo y del arte 
sanado. 

El dia 16 de maye. como estaba anunciado, 
con toda solemnidad se clausuré la feria, ha 
biendo concurrido para el acto el Presidente 
de la Republica, el Primer Ministro y varios 
miembros del Gabinete y del Congreso. 


INAUGURACION DE SERVICIO AEREO DIRECTO 
ENTRE MEXICO, D. F., y OAKLAND, CAL., E. U. A. 


Por el Sr 


Con fecha 7 de agosto de 1948, la compafia 
American Airlines inauguré un servicio aéreo 
directo, para pasajeros y carga, entre las ciu 
dades de México, D. F., y Oakland, Cal. 

Dicho recorrido viene a comunicar mejor 
no s6lo las dos ciudades de que se trata, sino 
ademas todas las que se extienden alrededor 
de ja bahia de San Francisco, incluyendo el 
puerto del mismo nombre, si se toma en con- 
sideracién su intima proximidad con Oakland. 

La principal ventaja que reporta este ser 


Vicecdnsal Lic. Rusen Gonzarez Sosa, del Consulado de México en San Francisco, Cal., R. U. A 


vicio directo es la supresién del cambio de 
aviones, que anteriormente se hacia en Los 
Angeles, Cal., con la consecuente pérdida de 
tiempo. 

EK] C. Vicecénsul de México Ernesto E. Co 
ta asistié oficialmente a la ceremonia de inau 
guracion, en el Aeropuerto Municipal de Oak 
land. 

Esta nueva ruta contribuira, indirectamen 
te, a incrementar la corriente turistica hacia 
nuestro pais. 
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Mercado de Bélgica 





INFORME DE AGOSTO DE 1948 


Actividad.—En junio de 1948, la extraccion 
de carb6én alcanzé 2.293.000 toneladas en 25 
dias de trabajo, mientras que en mayo fue de 
2.071,000 toneladas por 22% dias de trabajo. 
De acuerdo con las primeras estimaciones que 
se hicieron, la’ produccién correspondiente al 
mes de julio fue de 2.000,000 de toneladas mas 
o menos. Esta disminucion, comparada con la 
produccién correspondiente al mes de junio, 
se explica porque en julio los obreros tomaron 
sus vacaciones pagadas annales, 


Evistencias.—Las reservas de carbon si 
guen aumentando: a fines de mayo Ultimo se 
calculaban en 499,510 toneladas, elevandose a 
964.480 toneladas a fines de junio, y a 
1.023.300 toneladas el 17 de julio. 


Consumo.—En con el movi 
el consumo de Ja bulla 
ha bajado, pues, mientras que el promedio men 
sual en 1947 fue de 2.467.812 toneladas, el de 
mayo filtimo alcanzé solamente 2,217,730, y el 
de junio 2.257,952 toneladas 


correlacion 
miento de las reservas, 


COQUE 


A consecuencia de la huelga que hubo en 
las fabricas de coque industrial metalirgico, 
en junio pasado, esta produccién bajé a 
$12,000 toneladas, contra 474,350 toneladas pro 
ducidas en mayo. 


ELECTRICIDAD 


En el transeurso de los fltimos meses ha 
bajado la produeccion de electricidad, segin 
puede verse por las siguientes estadisticas: 

Miles de 
Kwe. Hr 


466,020 
520,272 
601,024 
702,868 
631,266 
673,372 
651,442 
614,464 


1939 promedio mensual 

1946 9 

1947 

1948 enero... . ... 
febrero... . 
marzo. ... 
eer reer 
mayo... 


La potencia eléctrica instalada no es su 
ficiente para cubrir las vecesidades del pais; 
el déficit actual, de unos 40,000 Kw., debe 
nivelarse mediante la importacién de energia 
extranjera. 


SIDERURGIA 


En visperas de la tltima guerra mundial, 
las industrias sidertrgicas belgas ocupaban 
un lugar primordial entre las fundiciones y 


producciones de acero mundiales, ya que se 


habian desarrollade al mismo ritmo que la si 
derurgia de las principales naciones 


La campafia de 18 
tactas las 
pero, 
cién 


1940, 
sidertirgicas 
bajo la o« upacion enemiga, la produe 
tropezo con muy dificultades, Fl 
ocupante traté de concentrarla en unas cnan 
tas empresas, con objeto de dominar totalmen 
te esta industria 


dias, en 
instalaciones 


dejo in 
belgas ; 


serias 


; mas los metalargicos belgas 
repartieron Su produccion en un mavor nume 
ro de empresas, impidiendo asi la deportacién 
a Alemania de su mano de obra y el pillaje 
de sus instalaciones. De manera que, cuando 
ocurrié la liberacion del pais, la industria me 
talirgica belga tenia intacta su mano de obra 
¥ sus fabricas listas para trabajar. Sin em 
bargo, por falta de minerales y de coque, esta 
rama tan importante de la economia no pudo 
volver a una actividad normal, proporcionan 
produceién que correspondiera al rit 
mo de los esta sitnacion pre 
valecié hasta que terminaron las hostilidades 
en Europa. Poco a poco recobré su vitalidad, 
vy en 1947 la industria metaldirgica habia me 
jorado, al grado de aleanzar el promedio de 
produccién correspondiente a los afios 1936 
1928, Con la normalizacién de los abasteci 
mientos, las industrias, en vista de la gran 
demanda que existe afin de productos metalar 
gicos, intensificaron siempre su produccién, de 
manera que, en los primeros meses de 1948, 
los promedios a que nos referimos anterior 
mente se sobrepasaron ampliamente, como po 
dr&4 comprobarse por las estadisticas que a 
continuacién se dan: 


do una 
abastecimientos 








Produccion de fundicién 


1936/1938 promedio mensual 

1946 « _ 

1947 " > 
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En estrecha concordancia con la produc 
cién de fundicién, la del acero se ha desarro- 
ado paralelamente. Aun en 1947, la produc 
cién belga de acero era inferior al promedio 
mensual de los afios 1936-1938, pues se elevaba 
solamente al 90%. Los primeros meses del aio 
actual vieron su ascenso progresivo, en la for 
ma siguiente: 


Produccién de acero bruto y piezas moldeadas 


és 
259 
190 
240 
314 
293 
326 
336 
306 


1936/1938 promedio mensual 
1946 
1947 
1948 enero, . . 

febrero. . 

marzo... .. 
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En junio la produccién bajé hasta 230 mi 
les de toneladas, debido a la hunelga de los 
obreros metalairgicos, que ocurrié en el citado 
mes. 

Todos los indicios hacen prever que la in 
dustria metalirgica belga no ha aleanzado to- 
davia el punto culminante de su expansidén. 
Existe actualmente en el mundo una demanda 
tan grande de acero, que no es posible entre 
ver cudndo podrf satisf-cerse, porque las ne 
cesidades de este meta® aumentan cada dia, 
necesidades creadas por los nuevos dominios 
de aplicacién que se descubren diariamente y 
por el desarrollo continuo de la industria mun 
dial. Por otra parte, inmensas regiones de la 
tierra, ampliamente pobladas, ocupan un lu 
gar insignificante en el consumo mundial de 
acero. Por lo tanto, aunque estas regiones 
(Asia, América del Sur, regiones del Medite 
rrfineo) no consuman al mismo grado que los 
grandes paises consumidores de acero, se tie 
ne la conviccién de que todavia quedan en 
esas partes del mundo imperiosas necesidades 
por satisfacer. 
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PRODUCTOS METALICOS FABRICADOS 


Tanto por lo que respecta a las exportacio- 
nes al extranjero como'a la demanda interior 
del pais, las expediciones de productos fabri- 
cados se han mantenido. Durante el mes de 
mayo (Gltima estadistica publicada), las ex- 
pediciones totales representaron un valor de 
3,265.300,000 francos belgas contra 
3,301.000,000 de francos belgas en abril. Du- 
rante el mes de mayo las exportaciones al ex 
tranjero se elevaron a 1,101.200,000 francos, 0 
sea el 33.7% del total de la produccién. 

Los sectores mfs favorecidos han sido los 
del material rodante, el material de construe- 
cién eléctrica y los pernos. Los esmaltados, al 
contrario, tuvieron dificultad para venderse. 


CEMENTO 
Comparada con el promedio mensual de 
produccion del ao de 1938, que fue de 250,000 
toneladas, y de 1947, que fue de 217,341, la 
produccién en los primeros meses del presente 
aho apunta un notable adelanto, como puede 
verse por las cifras siguientes: 


Mes Toneladas 


Enero . 

Febrero See ee 
269,693 
292,010 
301,280 
290,760 


Marzo... 

NE alate eae ws 
NE 
Junio... 


VIDRIOS PLANOS 


Produccion.—En el transcurso del afio de 
1947, la producci6n de vidrios planos represen- 
t6 el 100.5% del promedio de produccion re 
gistrado en los afios 1937-1939. Para 1948, er 
contramos las siguientes fluctuaciones : 

Promedio de los anos 1937-1939 — 100 


Enero .. 
Febrero . . 


121.4 
115.4 
109.3 
104 
109 


Marzo. . 
Abril . . 
Mayo 44 

Comercio erterior.—Se restringen los mer 
cados exteriores y la competencia japonesa y 
francesa se intensifica. Por otra parte, los mer 
cados canadienses y los del Africa del Sur 
parecen saturados. 


ESPEJOS 


Las fabricas han recibido menos pedidos, 
a consecuencia de lo cual tuvo que cerrarse 
un horno, 
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INDUSTRIA QUIMICA 


La industria quimica belga encuéntrase 
frente a una dificil situaci6n, debido a la com 
petencia de ciertos productos ingleses y nor- 
teamericanos, cuyos precios son inferiores 2 
los belgas. 


ABONOS 


Las exportaciones de abonos azoados se 
mantienen, Importantes cantidades de esco- 
rias se expidieron a los mercados interiores, 
y tonelajes de consecuencia han sido envia 
dos a Holanda y a Suiza. 


INDUSTRIA TEXTIL 
Generalidades.—Muchos paises que com- 


pran generalmente a la industria textil belga 
todas clases de articulos, por falta de divisas 


ACTIVIDAD DEL CONJUNTO 


Base: 


han disminuido sus importaciones. Por otra 
parte, la saturacién que se ha venido notando 
en el mercado interior, desde hace algdin 
tiempo, se ha acelerado por la clemencia del 
tiltimo invierno, y ahora el verano, que se aca- 
ba sin que en realidad haya habido verano, 
da como resultado que detallistas estén 
vendiendo sus mereancias en baratas, para li- 
quidar sus existencias. 

La Federacién de la Industria Textil, ante 
esta situacion, ha solicitado del gobierno que 
sefale un contingente equitativo de productos 
textiles en los acuerdos comerciales, y que 
ponga cuidado en vigilar que se cumplan los 
convenios suscritos. Manifest6 también su de- 
seo de que no se permitan importaciones su 
periores a las estipuladas de comin acuerdo, 
particularmente de los paises con que se fir 
maron dichos convenios. 


los 


DE LA INDUSTRIA TEXTIL 


Indice de la actividad de las tejerias: 


peso en 1938 


100 





Promedio 
meusual 
de 1946 


Promedio 
mensual 


de 1947 





Algodén y fibrana 


Lino 


Rayén (1) 
a = heen ones 


tS 


95.5 


143.6 


13.6 208.8 


94.8 95.6 


(1) Comprendiendo otras materias que no sean rayon. 


Telas de rayén.—La produccién ha conti- 
nuado el ritmo que tenia en los meses ante 
riores, aunque la venta haya bajado, Esto 
dié oportunidad para constituir una pequefia 
reserva. Se atribuye la baja de las ventas al 
mal tiempo que prevalecié durante el verano 
que se termina. En lo que respecta a las ex 
portaciones, se tiene la esperanza de que, a 
partir del mes de agosto, Dinamarca y Suecia 
otorgaran nuevamente licencias de importa 
cién para las telas de rayén. 


COMERCIO EXTERIOR BELGA 


Cuando se comparan las cifras en conjunto 
del comercio exterior belga, la impresién es 
muy buena: comparado con el afio de 1946, el 
de 1947 registr6é un verdadero progreso. El va- 


lor de las importaciones, que aleanzaba 
millones de francos belgas en 


52,561 
1946, se elevé 
a 85,525 millones en 1947, y el valor de las ex 
portaciones, que fue de 29,654 millones de 
francos belgas en 1946, subié a 61,808 millones 
en 1947: por lo tanto, el afio de 1947 dejé un 
déficit comercial de 23,917 millones, un poco 
superior al de 1946, mientras que el comercio 
exterior total de Bélgica represent6, en 1947, 
178% del correspondiente al afio de 1946. En 
lo que respecta a los primeros meses de 1948, 
la situacién se revela satisfactoria, y muy bien 
puede decirse que el comercio exterior de este 
pais, cuyo valor es tres veces superior, ahora, 
al que tenia en los afios 1936-1938, poco a poco 


vuelve a tomar su importancia de antes de la 
guerra. 
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INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE LA UNION ECONOMICA 
BELGO-LUXEMBURGUESA Y MEXICO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 1948 


1. EXPORTACIONES 


NUM. 10 





SECOCION Y¥ CAPITULO 





ar pen =d I1.— Productos del reino vegetal. 
-—~Produecién de barinas de malta, almid6n y féculas 
is —Materias primas pars tefiir y la curtidurfa, gomas 
resinas y otros jugos y extractos vegetales 
14.—Materias para trenzar y tejer, y otras materias 
primas y productos vegetales brutos. . . 


SECCION III. —Cuerpos grasos, grasas, aceites y produc- 
tos de su grasas elaboradas, ce 
ras de origen animal o vegetal... . . RS 


~_ CION V.—Productos minerales. 
245.—Sal, azufre, tierras y piedras, cal y cemento 
27.—Combustibles minerales, aceites rainerales y mate 
tias betunosas, productos de su destilacién. 


SECCION VL—Productos qutmicos y farmactuticos, colo 
rea, barnices, perfumeria, jabén, bujias, colas y gelatinas 
explosivos, abonos. 

28.—a) Productos quimicos.... 
6) Productos farmac séuticos..... 

30.— Extractos curtientes y para tefiir, colores, barnices 
tintas, lApices, minas. 

31.-—Aeeites esenciales y esencias, substancias odorife 
ras artificiales, articulos de perfumerta . 

33. ~Caseinas, albéminas, gelatinas, colas y aderezos 





SECCION VIL—Pieles, cueros, peleterias y articulor de 





estas matertas. 
37.—Articulos de cuero o piel. 
38. -- Peleterfas 
SECCION IX.—Madera, corcho y articulos de estas mate 
rwse 


40.--Madera y artfculos de madera . .. 
ECCION X.—Papel y sus aplicaciones. 





44.—-Cartén y papel, articulos de 
45. —Articulos de librerfa y  peeacten « de las artes sri-} 
fieas 


SECCION XI ‘Guetes textiles y articulos de estas ma 
terwas 
a) Seda pura o mezclada ‘ 
6) Seda artificial pura o mezclada 
Lanas, crines y pelos. = 
Algodén. 
19.-—-Lino, céfiamo, y ute y otras materias 5 te: sxtiles vege 
tales 
50.—Guata y fie “Itros, cnerdas y artieulos de cordelerfa 
telas especiales y articulos técnicos. J 
52.—Trapos . His iF 
SECCION XII1.—Articules de piedra y otras materias 
minerales. minerales, productos cerdmicos, pidrios. 
58.—Artfculos de piedra y otras materias minerales 
60.-—Vidrios y articulos de vidrio atad 


SECCION XIV.—Perlas y piedras preciosas, metales pre 
ciosos y articulos ae estas matervas, monedas 
61.—Todo lo anterior, salvo monedas 


SECCION XV.—Metales comunes y articulos de estos me 
tales 
63 Bierro, fundicién, acero 
64.—Cobr 
6 Aluminio 
71 Articulos diversos y metales comunes, no especifi 
cados antes 
SECCION XVI M dquinas y aparatos, material eléctrice 
72.—Calderas, maquinas, aparatos e instrumentos me 
os V piezas sueltas 
uinns y aparatos eléctricos y objetos de usc 
electrotécnico y sus piezas sueltas 


SECCION XVII Material de transporte 
75.--Autombviles, bicicletas y otros vebfeulos 


SECCION XVIULL—Inetrumentos y aparatos cientificos y) 
* pree Aston, re elojeria tnatrumentos e muswa ! 
Instrumentos y aparates de Optica, medida, de 
preciaion y otros instrumentos y aparatos no espe 
cificados. 
78.—Relojeria 


SECCION XIX.—Armas y municiones si 
80.—Armas 


SECCION XX.— Mercancias y productos no comprendi 
das en otras partes 
8Z.—Artieulos no expecificados de materias para tajar 
© moldear, naturales o artificiales. 
84.—Juguetes, jucgor, artfieulos diversos y de deportes 


SECCION XXI.— Objetos de arte y de coleccién 





TOTALES 


H 
| 


ABRIL 


100 ‘K. 1 000 F. 


10 120 








MAYO > 


“100 K 


1,000 F 





JUNIO 


100 K. 1,000 I 


1,052 


‘TOTALES — 
100 K. 1,000 yr. 
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ll. IMPORTACIONES 





4 MAY ug 10 y 
SECCIONES Y CAPITULO novi a or eo 


1,000 F 1,000 K 1,000 ¥ 1,000 K ] 1,000 K 1,000 F. 


SECCION I.—Ansmales vivos, productos del reino animal 


4.—Leches y productos lecherfas, huevos y miel 
5.— Materias primas y otros productos brutos de ori 
gen animal 


SECCION I1.—Produetos del reine vegetal 


6.—Plantas vivas y productos de la florieultura i 
9.—Calé, té v especias ? ‘ > O78 
10.—Cereales > 1 | é oe 
14.— Materias para trenzar y tejer, y otras materias 
primas y productos vegetales brutos 1.010 
SECCION IV.—Productos de las industrias alimenticias 
bebidas liguidas alcohdlicas y rinagres, tabacos 


Bebidas, liquidos aleoh4licos y vinagres 
Residuos y desechos de las industrins alimenticias 
Tabacos 





SECCION V.—-Productos minerales 


25.—Sal, azufre, tierras y piedras, ca] vy cemento 





SECCION VI.—Productos quimicos y farmacéuticos, colo 
res, barnices, perfumeria, jabén, bujias, colas y gelalinas 
ezploewos, abonos 


2 a) Productos qiifmicos 


SECCION VII.—Pwteles, cueros, peleterias y articulos de 
estas materias 


38.— Peleterias 
SECCION VIII.—Caucho y articulos de caucho 39 
SECCION X.—Papel y sus aplicaciones 


45.—Articulos de librerfia y productos de las artes gré 
fieas 


SECCION XI.— Materias tertiles y articulos de estas ma 
lervas 


47.—Lanas, crines 

45 Algodén 

49.—Lino, cifiame, yute y otra 
tales 

50.—Guata y fieltros, cuerdas y artieulos 
telas especiales y articulos técnicos 





52.—Trapos 


SECCION XII.—Caleados, sombreros, paraguas, articulo 
de moda 


54.--Zapatos 


SECCION XIV.—Perlas y piedras preciosas 
ciosos y articulos de eatas materias, monedas 
61.—Tedo lo anterior. salvo moned 

SECCION XV Metales 
tales 
68.— Hierro, tundicién 


67.— Plomo 


SECCION XVL—Mdquinas y 


aparatos elé 


slectrotéenico, y sus piezas suelias 
SECCION XVII Material de transporte 
75 Automdéviles, bicicletas y otros vehficulos 


SECCION XVIIL.—J/ nstrumentos y aparatos crenti; 
de precision, relojeria, instrumentos de musica 


78. Relovrerfa 
79.—Instrumentos de misica 


TOTALES 





1.682 30.650 } Wy i » 69.270 
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Mercado del Canada 








INFORME DE JULIO DE 1948 


COMERCILO EXTERIOR (enero-junio 1948) 

Las importaciones y exportaciones acusan 
aumentos moderados en el comercio exterior del 
Canad4, que alcanzé la suma de 2,688.900,000 
délares canadienses durante los primeros seis 
meses del presente aio, lo cual, comparado 
con 2,602.000,000 aleanzados en igual periodo 


de 1947, acusa un aumento de 86,900 délares. 


El valor total al terminar el primer semestre 
es el m&s elevado de la historia del Canada, 
durante este periodo, sosteniendo en forma 
ventajosa la comparacién con las cifras mas 
altas del tiempo de guerra (1944), que se es- 
tablecieron en 2,633.200,000 délares. 

Durante los seis primeros meses, las ex- 
portaciones, de productos domésticos se eleva- 
ron a 1,500.100,000 délares canadienses, con- 
tra 1,328.500,000 durante el periodo correspon- 
diente de 1947, 0 sea un aumento de cerca 
de 5%. Las reexportaciones de mercancias ex 
tranjeras fueron de 18.700,000 délares contra 
16.800,000 del afio anterior; las importaciones 
revelan un aumento un poco menor, 0 sea 
1,270.100,000 délares contra 1,256.700,000. 

Durante la primera mitad del afio, la ba- 
lanza global del comercio fue favorable, en 
148.800,000 délares: acusa un fuerte aumento 
sobre la cifra correspondiente del periodo de 
1947 (88.500,000), pero una disminucién com- 
parada con el periodo de 1946 (194.000,000). 
La balanza desfavorable con los Estados Uni- 
dos disminuyé en, forma acentuada, de 
488.000,000 dolares a 228.200,000; la balanza 
favorable con el Reino Unido también disminu- 
yo, 0 sea de 269.000,000 de délares a 22.900,000. 

Las exportaciones e importaciones de pro 
ductos domésticos son poco mas o menos igua 
les, ¥ alcanzaron respectivamente 233.500,000 y 
233.000,000 de délares, En cuanto a la reexpor 
tacion de productos extranjeros, la balanza fa 
vorable del comercio se establecié en 3.000,000 
de dolares, contra 62.400,000 en 
£5.300,000 en junio de 1947. 

Las importaciones de Estados Unidos pa- 
saron de 145.000,000 de délares canadienses, en 
mayo, a 154,900,000, en tanto que las expor- 
taciones de productos domésticos a dicho pais 
disminuyeron de 114.700,000 a  109.800.000. 
En consecnencia, la balanza negativa con los 
Estados Unidos pasé, en un mes, de 28.700,000 
délares a 43.500,000:; sin embargo, es inferior 
que el total de 90.500,000 délares, alcanzado 
en junio de 1947. 

El comercio del Canada con el Reino Uni- 
do fue inferior que en mayo: las exportaciones 


mayo ¥ 
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sumaron 54.200,000 délares, contra 85.100,000; 
las importaciones, 26.000,000 de délares, contra 
27.400,000; y la balanza favorable, 28.300,000 
délares contra 57.800,000. 


LAS IMPORTACIONES DEL CANADA 


De acuerdo con la Oficina Central de Esta- 
distica, las importaciones canadienses de mer- 
cancias se mantuvieron en un nivel superior en 
junio, estableciéndose en cerca de 233.000,000 
de délares, comparados con 225.100,000 el mes 
precedente y 231.100,000 el mismo mes del 
aio anterior: el total es de 1,270.100,000 do- 
lares durante el primer semestre del presente 
afo, contra 1,256.700,000 por el periodo co- 
rrespondiente de 1947. 

Las importaciones de mercancias de Esta- 
dos Unidos acusan una baja, al igual que el 
mes anterior, aleanzando 174.669,000 délares, 
comparadas con 154.918,000 al afio anterior. 
Esta nueva disminucién reduce el total del 
primer semestre de 1948 a 884.468,000 délares; 
como sumé 980.939,000 durante el periodo co- 
rrespondiente de 1947, la disminucién fue de 
cerca del 10%. 

Las compras al Reino Unido aumentaron 
nnevamente en junio, pues Hegaron a 26.003,000 
délares, comparadas con 18.118,000 en junio 
de 1947; v, durante los seis primeros meses de 
este ano, 139.130,000, contra 84.685.000 del 
anterior. Las compras a los paises de la Amé- 
rica Latina aumentaron a 19.681,000 délares, 
de 12.872,000 durante el afio préximo pasado; 
v. durante el primer semestre, de 70.106,000 a 
107.071,000 délares. 


Las importaciones, procedentes de Europa 
disminuyeron durante el mes de junio al igual 
que durante el periodo del primer semestre; el 
total del mes para esta regién fue de 5.767.000 
délares, contra 10.180,000 el afio préximo pa- 


sado; y, por lo que toca al primer semestre, 
28.061,000 contra 31.551,000 délares. 

Los aumentos m4s marcados fueron en e! 
grupo de metaloides, los productos agricolas 
y las legumbres, y el hierro y sus derivados; 
los demfs grupos revelaron disminuciones. El 
grupo de metaloides subié de 39.185,000 délares, 
en junio del aiio pasado, a 57.646,000; duran- 
te los primeros 6 meses del afio, de 151.756,000 
délares a 262.244,000. En junio, las importa- 
ciones de carbén, de petréleo crudo y de pro- 
ductos del petréleo representaron la parte ma- 
yor del aumento, El grupo agricola anmenté 
de 30.060,000 délares, en junio del afio pasado, 
a 33.091,000; las frutas y legumbres disminu- 
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yeron, en tanto que el aziicar y sus productos, 
el cacao y el chocolate, el café, los aceites ve 
getales y el hule aumentaron: el total de este 
grupo, por los primeros seis meses del ajio, 
se establecié en 165.559,000 délares contra 
173.577,000 el afio pasado, 

El grupo de fibras y de textiles bajé, de 
36.582,000 délares, durante junio del aflo pa 
sado, a 29.685,000, Se nota una disminucion 
en el algodén y sus productos, la seda artificial 
y otros textiles, y un aumento por lo que con 
cierne a la lana y sus productos, El grupo de 
hierro y de sus productos aument6é moderada- 
mente, de 69.150,000 délares, durante junio del 
aflo pasado, a 69.388,000 en éste; el valor glo 
bal durante los seis primeros meses del aio 
fue de 393.393,000_ délares, comparado con 
362.394,000 hace un aio. 


Los metales no ferrosos sumaron 13.905,000 
délares en junio de este aio y 15.399,000 e] 
pasado; el total por el primer semestre fue, 
respectivamente, de 77.125,000 y 78.892,000 do 
lares. La madera y el papel llegaron a 6.153,000 
délares en junio y 38.071,000 en el primer se 
mestre, contra 8.008,000 y 45.341,000, respecti 
vamente, el afio pasado. Los productos quimicos 
sumaron 9.370,000 y 58.570,000 dolares por los 
mismos periodos de este afio, y 9.528.000 y 
53.088,000 por los del aflo pasado, respectiva 
mente, El] grupo de productos diversos alcanzé 
8.859,000 y 57.758,000 ddélares este afio y 
28,000 en 1947, por junio y pri 


- 
. 


13.230,000 y 79.2 
mer semestre también. 


INTERCAMBIO COMERCIAL CON MEXICO 
(Julio de 1948) 


El intereambio comercial entre México y 
CanadA, durante el mes de julio Gltimo, sumé 
la cantidad de 3.463.595 délares canadienses, 
que, comparada con 2.125,659 de junio de 1947, 
representa un aumento de 1.377,936 délares, 
siendo el intercambio aun menor que el de ma 
yo del corriente aio. 

Las exportaciones del Canadé 
sumaron 801,315 délares, y las importaciones 
de México 2.662,000, volviéndose a obtener 
una balanza favorable para nuestro pais, de 
1.860,965 délares, 

El principal articulo importado, y que in 
cliné la balanza en favor de México, fue nue 
vamente el algodén, cuyo valor ascendié a 
1.475.810 délares, o sean 404,000 m4s que en 
junio. Le siguieron: ixtle, 513,204 délares; pe 
tréleo crudo, 210,266; productos del petréleo, 
203,906 ; plombagina, 97,819; y pulpas de fruta, 
82,964. También se importé platano, por pri- 
mera vez desde hace mucho tiempo, por valor 
de 21,001 délares; y el café verde importado 
directamente sum6 15,446 délares, 


Durante julio no se registré importacién 


a nuestro pais 
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de naranja mexicana, pero es de esperarse que, 
para la préxima cosecha, el volumen de las 
importaciones de esa fruta suba considerable 
mente, en cOmparaciOn con alos anteriores, en 
virtud de que nuestro Consulado ha estado efec 
tuando labores tendientes a dar a conocer a 
los distribuidores locales las ventajas que tie 
ie el comerciar con dicho producto mexicano, 
en lugar de con la procedente de otros paises; 
y se han logrado buenos resultados, 


Por lo que se refiere a las principales ex 
portaciones del Canadfé a México, fueron como 
sigue, en orden de importancia: papel para 
periédico, 175,133 délares; whiskey, 83,248; 
motores eléctricos, 38,610; medidores eléctri 
cos, 25,560; telas de algodén, 34,376; 
sintéticas, 31,786; maquinas de coser, 
y peliculas, 26,641. 


resinas 
27,364 


AUMENTO DE LA CORRIENTE 
TURISTICA EN 1947 


De acuerdo con las cifras suministradas por 
la Oficina de Estadisticas del Dominio, duran 
te el alo 1947 se establecieron nuevas marcas 
de turismo internacional del CanadA, con ma 
yores ingresos para ese pais, procedentes de 
visitantes extranjeros, que en cualquier aio 
anterior, asi como con gastos mayores que nun 
ca, de canadienses en el extranjero, 

Los gastos hechos por los visitantes al Ca 
nadé, durante 1947, ascendieron a un total 
calculado en 245 millones de délares canadien 
ses, 23 millones arriba de las cifras revisadas 
para 1946, que fueron 222 millones, el maximo 
anterior. Al mismo tiempo, los gastos de los 
sanadienses en el exterior sumaron cerca de 
31 millones de délares m4s que en 1946, cuando 
la cifra registrada fue de 167 millones. De 
manera que la cantidad neta recibida por el 
Canadé, del turismo internacional, decliné de 
86 millones en 1946 a 78 millones en 1947 

Las entradas de dinero que tuvo el Canada, 
procedentes de visitantes de los Estados Uni 
dos y de ultramar, fueron mayores que el aio 
anterior de 1946, mientras 
canadienses también 


que los viajeros 
gastaron mas, tanto en 
los Estados Unidos como en otros paises ex 
tranjeros. Los gastos de norteamericanos que 
visitaron Canad4& se estiman en millones 
de délares canadienses, comparados con 216 
millones en 1946; y los de canadienses en los 
Estados Unidos, en 152 millones, contra 130 
millones en 1946: de este aumento resultaron 
mayores gastos hechos por los canadienses que 
por los norteamericanos, registrandose una dis 
minuci6n neta de percepciones, por la corriente 
de turismo con los Estados Unidos, pues baja 
ron de 86 millones de délares en 1946 83 
millones en 1947. 

En viajes ultramarinos, incluyendo e! tran 
sito entre Canad& y Terranova, los gastos ca 


oor 
ea ty) 


a 
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nadienses sumaron 15 millones de délares en 
1947, contra 6 millones en 1946, mientras que 
lo gastado por turistas procedentes de paises 
ultramarinos aument6 de 6 millones de dé- 
lares a 10 millones, dando un saldo neto contra 
el Canad& de 5 millones, y reduciendo asi las 
percepciones a 78 millones de ddlares. 

La ganancia del afio pasado, de 25 millones 
de délares gastados en el Canada, se compara 
con 56 millones en 1946 y 46 millones en 1945. 
Estas cifras indican, segin observa el informe 
de ia Oficina de Estadistica, que en 1947 se 
redujo considerablemente el rapido crecimien 
to de la corriente de turismo, que caracterizo 
al periodo inmediato posterior a la guerra. Los 
gastos norteamericanos en 1947 fueron Unica 
mente 9% mas altos que en 1946, mientras que 
las cantidades gastadas por visitantes ultra 
inarinos mostraron un aumento de 67%. 

El namero total de ingresos al Canada, pro 
cedentes de los automovilistas norteamerica 
nos, durante el aflo anterior, mostré un eu 
mento de 12% sobre 1946, llegando a 5.800,000 
délares canadienses (1.700,000 por entradas 
con permisos aduanales, y 4.100,000 por permi 
sos temporales a vehiculos locales). E] volumen 
del transito que requiere permiso (y que cons 
tituye la parte m4s importante de este tran 
sito) rompié la marca previa de 1946, que re 
emplaz6 los altos indices de antes de la guerra, 
establecidos en 1931 y 1937. 

Considerando que entren tres personas en 
cada automoévil con permiso aduanal, las en 
tradas de 1947 representan un influjo de mas 
de 5 millones de viajeros. Los gastos tota- 
les en 1947, efectuados en el Canada por 
todos los automovilistas no residentes, se 
estiman en 112 millones de délares, o sean 
14 millones mfs que en 1946. Lo recibido de 
viajeros que llegaron por tren se calcula en 
unos 56 millones de délares, mas bajo que en 
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1946 (61.400,000 délares), y que se compara 
con el maximo de 67 millones, alcanzado en 
1944, cuando las restricciones de viajes en au- 
tomovil aumentaron el transito por ferrocarril. 

Por servicio de é6mnibus, que operan en los 
puntos interiores del Canada y los Estados 
Unidos, llegaron al Canada 442,000 pasajeros 
en 1947, registrandose un aumento del 9° so 
bre el afio anterior, Los gastos hechos por estos 
viajeros, incluyendo la cantidad nominal para 
e! transito interior, ascendieron a 17 millones 
de délares canadienses, justo un millén més 
que en 1946. El nimero de visitantes norte 
americanos por la via aérea fue de 113,000, 
percibiéndose de ellos 13 millones de délares 
el aflo pasado, contra 10 millones del aio an- 
terior: estas percepciones han demostrado una 
rapide elevacién después de la guerra. Los gas 
tos de norteaméricanos llegados en barco tam 
bién aumentaron substancialmente, de 17 mi- 
llones de délares en 1946 a 22 millones en 
1947; y los de visitantes norteamericanos que 
entraron en otra forma se estiman en 15 mi 
llones. 

Excluyendo los inmigrantes, el nimero de 
personas entradas al Canadé en 1947 por puer- 
tos maritimos canadienses fue de 20,000, de los 
cuales 14,900 vinieron de Terranova, 3,800 del 
Reino Unido y 1,300 de otros paises. A ellos se 
agregan alrededor de 2,500 pasajeros aéreos 
trasatlanticos, llegados en yuelo directo al Ca- 
nada, y 14,000 que vinieron por las vias aéreas 
¥ maritimas via Estados Unidos, dando un 
total de 36,500 personas. El] nimero total de 
canadienses que regresé en el mismo aifio, des 
pués de visitar paises de ultramar (incluyendo 
8300 que visitaron Terranova) fue de 37,000, 
casi el mismo nimero que en 1928, fltimo afio 
antes de la guerra en el que los viajes a Europa 
no estuvieron afectados por las amenazas bé 
licas. 


Mercado de Checoeslovaquia 





LA SITUACION ECONOMICA EN JULIO DE 1948 


SITUACION ECONOMICA EN GENERAL 


Ia] propésito checoeslovaco de seguir adelan 
te con su plan de economia dirigida sigue en 
pleno desarrollo, concretandose va ahora, deci 
didamente, al intereambio comercial can los 
paises del Bloque Oriental, y con preferencia la 
Unién Soviética. Los mercados del Occidente si 
guen, sin embargo, constituyendo una fuerte 
atraccién para el Régimen, a juzgar por los es 
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fuerzos que hacen sus dirigentes para concertar 
convenios y arreglos, aunque sea provisionales 
0 a corto plazo, con los Gobiernos de Inglaterra, 
Francia, Suiza, Estados Unidos y todos los 
demas paises de America. Con e] nuevo Estado 
de Pakistan se estan celebrando también plati 
cas, con el fin de llevar a cabo el establecimien 
to de relaciones politico-comerciales con dicho 
pals. 
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De los paises suramericanos, Argentina es 
hoy dia, sin duda, el que mas en contacto 
comercial se encuentra con Checoeslovaquia, 
habiéndose negociado recientemente un pedido 
extraordinario de pieles y aceites, con un valor 
de un millén de délares, a cambio de maquina 
ria checa. Otro convenio a base de compensa 
cién por un millon de délares, se ha firmado 
también con el Uruguay fltimamente, Del Bra 
sil se espera algodén en grandes cantidades, 
como resultado de las platicas que est& habien- 
do por los representantes de los dos paises, 

Procedente de la Zona de ocupacton rusa en 
Alemania, acaba de llegar a Praga una comi 
sion, con el fin de estudiar las posibilidades de 
intercambio comercial entre dicho Sector y 
Checoeslovaquia. 


NACIONALIZACIONES 


Las nacionalizaciones, que no siguen siendo 
mas que simples experimentos caros en materia 
de economia, no han dado, francamente, los re- 
sultados que se esperaban. Oficialmente se habla 
ya de la necesidad de imponer severas penas, 
no s6lo a los Directores Generales de la indus 
tria, sino tambien a los operarios que “no cum 
plen debidamente con sus obligaciones para 
con el Gobierno y el Estado”. En Eslovaquia, 
por ejemplo, se ha propuesto la privacién de 
sus cartas de racionamiento a todo aquel que 
no trabaje o se ausente de sus labores sin causa 
justificada. La mano de obra especializada 
sigue faltando en toda la industria y agricu! 
tura del pais, lo cual agrava sensiblemente la 
crisis econdmica por que pasa la 
checoeslovaca. 

A propésito de la nacionalizacién de los 
intereses extranjeros, el periédico Rude Pravo, 
considerado como el 6rgano oficial del Régimen 
comunista, en un editorial dice: “Primero con 


economia 


BALANCE DEL BANCO NACION. 


Reservas en oro y divisas 
Convertible : 
No convertible: 
Descuentos y seguros.... 
Préstamos sobre valores. . . 
Seguridades en reserva... . 
Efectivo en moneda y bill. 
Otros efectivos. . 

Capital total : 

Fondo de reserva... . 
silletes en circulacién. . . 
Obligaciones a la vista: 

(cnentas le cheques } 
Otras obligaciones, .. . 
Balance final: 
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Suiza y ahora con Francia, hemos logrado solu- 
cionar el problema del pago de sus bienes na 
cionalizados, Checoeslovaquia, cuyo comercio 
exterior esta muy desarrollado, esta dispuesta 
y quiere cumplir con sus obligaciones, pero solo 
puede pagar con sus propios productos, Necesi- 
tamos de la buena voluntad y de créditos de 
nuestros acreedores para poder hacer frente 
a nuestros compromisos. La industria 
eslovaca necesita materia prima, que debe ser 
importada, y que poseen, precisamente, nues 


{ heco 


tros acreedores, La base para todo arreglo es: 
créditos para la adquisicion de materia prima 
y la aceptacion de la produccion checoeslovaca 
# titulo de compensaciones.” 


REGULACION DE LMPORTACIONES \ 
EXPORTACLONES 


I! Ministerio de Comercio Exterior ha es 
tablecido un Departamento especial 
encargara, en el futuro, de todas las 
ciones 


que se 

reclama 
Oo quejas que se presenten contra los ex 
portadores e importadores checoeslovacos, ste 
nuevo Departamento, que cuenta con un perso 
nal numeroso, se encargara de estudiar y, sobre 
todo, de remediar las causas que originen las 
quejas de los importadores extranjeros contra 
la produccion checoeslovaca: su calidad, entre 
ga, condiciones, precios, pérdidas, etc. ete. 


NOTICIAS CORTAS 


Primera erhibicion de productos alemanes. 
Por primera vez, después de la guerra, se ex 
hibiran productos de manufactura alemana en 
la préxima Feria de Otofio de Praga. Estos 
productos proceden de la zona rusa de ocupa 
cién en dicho pais. 


Importacion de 


Monopolio del 


peliculas exrtranjeras,—El 


Estado ha concertado nuevos 


AL (AL 23 DE JUNIO, 1948) 


Mile de coronas 


3.718,743 


2.659,382 


2. 385,990 
2.046.386 
105.314 
180.862 
50.503.754 
500,000 
400.571 


57.112,633 


586,185 
122,400 


9,996 
87,548, 


956,816 
2.697119 


10.230,726 


5T3.281 


161,267 
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convenios con los representantes de compafiias 
extranjeras de peliculas, para la importacién 
de cintas inglesas, rusas, francesas y norteame- 
ricanas. Los detalles de estos nuevos convenios 
no han sido publicados, pero, segin un vocero 
oficial, Checoslovaquia no firmara, en lo futu- 
ro, ningin contrato que exija como condicion 
el pago, en el extranjero, de mas del cincuenta 
por ciento de las rentas obtenibles. 


Reforestacién y nuevos lagos artificiales.— 
El Ministerio de la Agricultura ha elaborado 
un proyecto de ley, segan el cual se hacen obli- 
gatorias la reforestacién de las zonas taladas 
y la construccién de nuevos lagos artificiales. 
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Segin dicho proyecto, toda tierra no propicia 
para el cultivo deberé aprovecharse para la 
plantacién de Arboles, haciéndose responsables 
de esta obligacién a los terratenientes, ya sean 
cooperativas o individuales, 


Cuerno de bifalo en la fabricacién de ar- 
ticulos de concha (madre-perla).—La conocida 
firma de M. Novak, de Senetarov, en Moravia, 
est4 utilizando en su fabricacién de articulos 
de concha, aparte de los ingredientes sintéticos, 
el cuerno de biafalo, con excelentes resultados. 
El aspecto-de estos articulos da la impresién 
de estar fabricados cien por ciento de concha 
pura. 


Mercado de los Estados Unidos 





EAGLE PASS, TEXAS 


(Agosto de 1948) 


SITUACION GENERAL 


Bigue siendo mala, debida a la devaluacién 
de nuestro peso, toda vez que el comercio de 
Eagle Pass depende, en gran parte, de las ciu- 
dades mexicanas préximas a la frontera. 

Se calcula que las ventas de articulos de 
vestir, articulos de lujo, herramientas e imple- 
mentos agricolas han bajado un 75%, y las de 
comestibles un 50%. 

Por otra parte, la cosecha de algodén fue 
muy inferior a la del afio pasado, en que se co- 
secharon 600 pacas, contra 350 en el corriente. 

Se espera que al fijarse el tipo del peso, si 
no mejora la situaci6én, por lo menos se estabi 
lizaré. Por otra parte, pronto comenzaré la re- 
coleccién de legumbres de invierno, y esto sera 
una inyeccién fuerte para el comercio. Los ar 
ticulos de primera necesidad contintian subien- 
do, aunque s6lo sea cuestién de centavos. 

El movimiento registrado en la Aduana de 
Importacion y Exportacién de los Estados Uni 
dos, durante el mes, fue como sigue: 

Paquetes examinados llegados por ex 
pres o carga de México 

Paquetes examinados llegados por co 
rreo, 

Aviones procedentes de México 

Pasajeros en avidn procedentes de Mé 
REN ee eee ae ee 


Automdviles que cruzaren el Puente 
Per errr 


Pasajeros a bordo de ellos........... 


18,840 
40,808 


Personas que cruzaron el puente en 
7,120 
60,929 
Paquetes de exportacién examinados 
en el puente 
Manifiestos de exportacién registra- 


11,105 


2,121 


Recaudacién durante el mes: 24,457.65 délares. 


El movimiento en carros de ferrocarril fue 
como sigue: 


RumsBo a M&éxico 


Contenido 


Acero, 

Arena. 

Arena para concreto 
Barriles de acero 
Coque. 

Chatarra de acero 


Dolomita. 

Hlerramientas. . . 

Implementos agricolas...............4+. 
Implementos para la industria. . 
Implementos para mineria 

I NI, onc) s Sle eh view deel kde ain ses 
Lubricantes. 

Madera. 

Magnesita. 

Manganeso. 

EL Nis cia cheswiess dav ehiedueceds 
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Contenido Ném 
IBERIA PRS SR eg ae oe He 
Partes de ventiladores.................. 
Partes para automoviles..;............. 
Petrogas. . 

Petréleo combustible, 


Ne os ap mteacéa 
Sulfato de hierro.. 

Trigo. 

Varillas de hierro 
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PROCEDENTES DE MEXIco 
Contenido 


Arsénico. 


~- CR GRRE) 6 noc cor cceadhrescesss 


Cuenes salados.........+. 
Espato flior. 

Ixtle. 

Madera. 

Manganeso. 

Sulfato de bario 


Zine. 


EL PASO, TEXAS 


(Agosto de 1948) 


METALES INDUSTRIALES 


Durante el mes de agosto pudo observarse 
que la exportacién de los metales industriales 
y minerales de nuestro pais, por este puerto 
fronterizo, continué en su ascenso, aunque to- 
davia bastante ligero. Sin embargo, el solo he 
cho de sestenerse sin descender mis es bas 
tante alentador. 

* Como siempre, las exportaciones fueron des 
tinadas a las fundiciones locales, y consistie 
ron en las siguientes cantidades de: 


27,600 
92.500 
65,000 
25,000 
8.953.400 


Arsénico, 

Espato flor. 

Manganeso. 

Acero (en planchas)........ 
Zine. 


En cuanto a las importaciones hechas por 
nuestro pais, continuaron descendiendo y so 
lamente se registraron: 

Kars 


27,400 
37,500 


Hierro. 
Xantato. 


CERVEZAS 


Hubo un regular aumento en la exporta 
cién de las cervezas mexicanas, cuya cifra au 
menté casi en lo doble de los meses anteriores. 

Dicha bebida es de la que produce la Cer 
veceria Cuauhtémoc, de Monterrey, habiendo 
ascendido a 168,570 kilogramos en total, por 
peso, en cuatro furgones, destinada toda al 
consumo local. 


LEGUMBRES 
Las tnicas legumbres que se consumen en 


esta localidad de procedencia mexicana son la 
calabacita y el chile verde, los cuales se im 


portan de los lugares cercanos a la‘ frontera, 
haciéndose el transporte en camiones de carga. 

Sus precios varian de acuerdo con el abas 
tecimiento local, y durante el mes de agosto 
fluctuaron, al menudeo, en la siguiente pro 
porcién: calabacitas, entre 16 y 20 centavos 
de délar por libra; chile verde, entre 24 y 32 
centavos de délar por libra. 


PLATANO 


Un ligerisimo aumento se noté en la im 
portacién del platano mexicano durante el mes 
de agosto: la importancia del hecho consiste 
no tanto en la cifra, cuanto en que denota la 
tendencia a reaccionar de la baja tan pronun 
ciada que habia venido experimentando. Se 
importaron 122 furgones con un total de 
1.365,060 kilogramos en total, contra 1,128,970 
kilogramos importados en julio. 

Toda la fruta se destiné al mercado local 
¥y siguié sosteniéndose en la misma cotizacién, 
al menudeo, de 10 centavos de délar por libra 


EX PORTACIONES 
Producto Peso en kgrs 


Aguarras 
Arsénico, 


18X.SRO 
27,600 
27,110 
102.880 
168,570 
92 500 
18.000 
11.850 
17,150 
75.860 
10,000 
65,000 
121,540 
25,000 
1.360.060 
23,980 
8.953.400 


Cemento, 
Cerveza. 
Espato flier. 
Hneso. ee 
Ixtle. 

Jabon, 
Madera. 
Malta 
Manganeso. 
Maquinaria. 
Planchas de ; 
PlAtano. 
Tanques 


Zine. 
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IMPORTACIONES 


Producto 


Peso en kgms 


Aceite de semilla 

CN 6 4 ddek bad ao eve wine cea 
Aceite lubricante. 

Acido. 

Asbesto. 

Cable... 

Caferia, 

| ARE AN ee tea vale bat 
Carros de ferrocarril 

Cerveza. 

Ciruelas. 

Couservas, 

Chile, 

Envases. 

Fruta, 

Gasolina. 


163,430 
19,390 
384,860 
74,110 
27,210 
17,200 
54,000 
35,700 
108,300 
28,750 
19,440 
192,970 
284,880 
51,040 
18,580 
3.265,650 
727,630 
45,300 
27,400 
32,080 
28,660 
17,160 
118,700 
33,830 
320,080 
25,900 
149,120 
46,300 
414,000 
172,230 
15,000 
216,060 
411,880 
81,880 
50,160 
224,450 
244,460 


Essie oth dink ada: Snip ig aiteia-ore tore b> 
Implementogs agricolas............ 
Ladrillos. 

Leche. 

Maquinaria. 

Mezclas. 


Molino. 
Negro de humo... 
Nitrato. 


Papel. 

Partes de maquinaria 

NUL, (5 ns irda al opaes « o\e,000': 2 
Petréleo combustible. 

Sales. 

NR, a) no hain Gas 6 Sa oa 
Sardinas, 
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Producto Peso en kgms 


881,290 
10,000 
41,480 
27,500 
37,500 


rrituradoras. 
Vasos. 
Vinos, 


PELICULAS CINEMATOGRAFICAS 


Como la calidad artistica de las peliculas 
mexicanas disminuye cada vez en forma alar 
Inante, su aceptacion esta en razon directa de 
esta circunstancia, lo cual significa que, de 
seguir por ese camino, llegara un dia en que, 
si no son rechazadas del todo, solamente ser 
virun para emplearse como “relleno” en los 
programas, como parece que existe ya la ten 
dencia. ‘ 

En el Teatro de ciudad, que 
es el dinico que exhibe peliculas mexicanas, 
hasta hace algunos meses habia exhibiciones 
tinicamente de cintas nacionales ; después prin 
cipié a combinar sus programas con peliculas 
argentinas, las que hicieron fuerte competen 
cia a las mexicanas; y Ultimamente se han ve 
nido exhibiendo éstas en programa doble con 
norteamericanas, para lograr mayor 
atraccion, 

Las peliculas mexicanas exhibidas en ages 
to fueron las siguientes: Angel o demonio, Los 
tres mosqueteros, Las casadas enganan de 4 
a 6, Los muertos mandan y Los Tres Garcia. 

Esta ultima cinta fue la Gnica que se exhi 
bié en programa sencillo, mas no por eso pue- - 
de precisarse cual de todas fue la mas gustada, 
Ademas, existe la circunstancia de que otras 
peliculas, como Los tres mosqueteros, han sido 
presentadas con anterioridad en diversas oca 


Colon esta 


cintas 


siones 


LAREDO, TEXAS 


(Agosto de 1948) 


MIEL DE ABEJA 


Segin los informes del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos, en total 
existen 283,000 enjambres de abejas, en la ac 
tualidad, en el Estado de Texas, segin las es 
tadisticas lo muestran, hasta el dia tltimo de 
junio préximo pasado. Esta cantidad esta cal 
culada ser un 3% menor que la alcanzada el 
aflo pasado, pero es un 4% mayor que la can 
tidad de enjambres que hubo el 1° de julio de 
1946. Las pérdidas habidas en las colonias de 
abejas durante la temporada 1947-48 fueron 
solamente de las dos terceras partes, en total, 
de las habidas en la temporada anterior, en tan 


26 


to qne el niimero de las nuevas colonias de pri 
mavera, en este ao, ha sido una mitad menor 
que Jas habidas en el Gltimo aifio. 

La falta de reinas por envenenamiento fue 
la causa principal de las pérdidas_ha- 
bidas en las colonias de abejas; el prolongado 
invierno vy la sequia imperante fueron también 
causas de algunas pérdidas. 

Las condiciones y estado de reproduecién 
de las colonias de abejas, el 1° de julio, se in 
formé que eran un 82% de lo normal, compa 
rados con un 90° de hace un afio y un 91% 
hace dos aos, en la misma fecha. 

Las plantas de néctar tuvieron un 72% de 
su produccién normal, en comparacién con el 
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85% de hace un aio. Las Gltimas heladas del 
mes de marzo, en contraste con el excesivo calor 
de principios de la primavera, redujeron la 
pronta produccién de miel. 

En total, en todo el territorio de los Estados 
Unidos, se tenian 5.178,000 colonias de abejas 
el 1° de julio; esta cantidad es menor en 3% 
que el nimero que se tenia de hace un aio, y 
marea el primer afo de descenso, siguiendo un 
periodo anterior de 5 afios sucesivos de aumen 
to. Ese descenso se debié principalmente a las 
fuertes pérdidas de colonias en invierno, y tam 
bién al factor de los precios bajos de la miel y 
poco movimiento en el mercado, que no ofrecia 
a los productores o almacenistas ningtin incen 
tivo para hacer reformas 0 mejoras a sus en 
jambres. 

El namero de colonias de abejas decrecié en 
todas las regiones de la nacién, con excepcidn 
de los estados del Atlantico del Sur, donde ocu. 
rrié un aumento de 5°: hubo descenso en los 
estados del Este Central, en 12°; en los del 
Norte-Atlantico la produccién fue menor en un 
5%, de 4% en el Oeste, y de 3° en los estados 
del Oeste-Central Norte. El namero de colonias 
en la region Central-Sur fue solamente un poco 
mas baja que en el Gltimo aio. 

Las nuevas colonias totalizaron 1.144,000 
(20% mas que el nimero de colonias que habia 
el 1° de julio). Las altimas colonias del ano pa 
sado hicieron subir hasta el 19° el total de las 
mismas durante el ao de 1947, cuando en 1946 
estas iltimas colonias proporcionaron un au 
mento de 23% del total. 

Las pérdidas de colonias de abejas en el in 
vierno fueron aproximadamente de 20°, y en 
el invierno de 1946-47 de un 15%, siendo la ma 
yor parte de estas pérdidas en los estados del 
Norte del Atlantico, Este-Central Norte y Oeste 
Central Norte. Se lleg6é a la conclusion de que 
las principales causas fueron, tal y como estan 


registradas las pérdidas, por los siguientes mo 
tivos: falta de alimentos, 29%) ; frie, 23° ; fal- 
ta de reina, 189% ; envenenamiento, 4° ; insec 
tos, 3%; disenteria, 2°) ; la humedad, 2°% ; roe 
dores, 1% ; causas desconocidas, 15°. 

Las cifras que se vienen mencionando fue 
ron por las pérdidas en los periodos del invier 
no y la primavera, y no cubren las pérdidas 
habidas durante la temporada de la produccion 
y recoleccién de la miel. 

Las condiciones en que se encuentran las co 
lonias de abejas, y que han sido registradas 
hasta el 1° de julio ditimo, se consideran como 
del 86°), en comparaciOn con el 85°, que tu 
vieron el aio pasado, Las condiciones que pre 
valecen en el total de las plantas de néctar, en 
la misma fecha, segin informes, es del 79%, o 
sea igual a las condiciones del aflo pasado, no 
tandose tinicamente que varian notablemente 
estas condiciones en los més grandes estados 
comerciales: estas plantas de néctar estan en 
muy buenas condiciones en Minnesota, Ohio, 
Illinois y Michigan; en otros estados, como 
lowa y Wisconsin, las plantas de néctar se han 
ido poniendo en condiciones magnificas, a pe 
sar de que su nacimiento fue un poeo retrasado, 

TRIGO Y CENTENO 

Segin las estadisticas llevadas por el De 
partamento de Agricultura de los Estados Uni 
dos, en la actualidad hay una sobreproduccién 
de trigo en todo el territorio, pues en la actua 
lidad se encuentra almacenados, en bodegas, 
granjas y ranchos, 195,000,000 de bisheles de 
este cereal, hasta el dia 1° de julio de 1948 

Las existencias de centeno se consideran en 
3.000,000 de bisheles, o sea un millén mas que 
en el 1° de julio del afio pasado, de acuerdo con 
las estadisticas levadas también por el referi 
do Departamento de Agricultura, Direecién de 
Informes de Cosechas. 


EXISTENCIAS DE TRIGO VIEJO, AL 1l° DE JULIO DE 1948 


(Miles de 


4 


basheles) 





En ranchos. 
Comm, Credit Corp.... 
Terminales, 
Molinos comerciales. ... 
Molinos interiores, ele 


vadores y bodegas. . 8,376 


TOTALES 100,088 


40.477 56.53% 94,312 
noo 3.84! 2.530 
8,129 TO17 34.065 


24.591 » hi 34.500 


10,116 75,382 20.685 


83.813 179,648 194.890 
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EXISTENCIAS DE TRIGO VIEJO, AL 1° DE JULIO DE 1948, POR ESTADOS 
(Miles de basheles) 





Molinos interiores, 
elevadores, bodegas 
1° de jul le de tul. 
1947 


1* de jul 





Molinos de 
comerciante 
le de jul. 

19458 


Kansas. 
Oklahoma. 


1,066 
13 
4 


10,116 29,683 


“Se incluyen, ademas de las cantidades lis tadas, las existencias que informé haber la Gra- 


7 oO~ 
7,500 


1,384 
24,591 34,300 


En ranchos Otros iugares. 


1° de jul. 
1047 


1° de jul. 
1948 


1° de jul. 
1947 


1° de jul. 
1948 


44,645 

7,840 
12,461 
194,890 


21,504 
4,189 
3,728 

94,312 





2,130 
8383 
315 

40,477 


6,295 
1,144 
500 
83,813 


4 


nin Branch, PMA. ; ademas, una estimacién preliminar de las cantidades propiedad de la Com 


modity Credit Corporation. 





Las existencias corrientes de trigo son en la 
actualidad dos veces mis grandes que el aio 
pasado, cerca del doble de las existencias de 
1946, al primero de julio también, pero mas pe- 
queias, en la fecha, que cualquier existencia de 
aos anteriores, a partir del afio de 1938. Sin 
embargo, el consumo de trigo fuera de registro 
(ventas a los mercados exteriores, desde el 1° 
de julio de 1947, de las reservas totales de ese 
aio) fué de 1,254 millones de bisheles, de los 
1,449 millones disponibles, que representa una 
diferencia muy corta con el habido de julio de 
1945 a julio de 1946 (33 millones de bisheles), 
pues la fuga total de trigo habida en este dlti- 
mo periodo fue de 1,287 millones de bdasheles. 
Las mayores cantidades de trigo salidas al ex- 
terior quedaron comprendidas en los tres me- 
ses contados de abril a junio Gltimo, en que se 
dispuso de 295 millones de bisheles, solamente 
para ese periodo de tiempo. 

La estimaci6n total del trigo que hay en 
existencia en los Estados Unidos, almacenado 
en diferentes lugares, incluye: 94 millones de 
bisheles en ranchos; 30 millones en molinos 
particulares, elevadores y bodegas, y 34 millo 
nes en los molinos de comerciantes de harina; 
34 millones en terminales de comerciantes; y 
dos y medio millones de basheles en trénsito 
(éstos propiedad de la Commodity Credit Cor- 
poration). También otras cantidades de trigo, 
pertenecientes a la institucién anterior, se en 
cuentran almacenadas, segtin las estimaciones 
hechas por la Oficina de Informes de Cosechas 
del Departamento de Agricultura. 


GANADO LANAR 


El ganado lanar en Texas.—La produccién 
total del ganado lanar en Texas, en el afio de 
1948, se estima en 3.160.000 cabezas, segtin los 
informes que proporciona el Departamento de 
Censos de Agricultura de los Estados Unidos, 
haciéndose notar que esta cantidad es la m4s 
corta registrada en esa oficina desde el afio de 
1935, tanto en el namero total, como en el por 
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centaje correspondiente a los sexos. Esta cifra 
representa un 14% mas bajo del promedio ha- 
bido en los diez Gitimos aiios, 

Con el pasto muy poco y seco en la mayor 
parte de los principales estados productores, 
durante el otoiio, el invierno y parte de la pri- 
mavera Ultimos, las borregas se encontraron en 
muy malas condiciones para la época de la pro- 
creacién. Las pérdidas, tanto en los machos co- 
mo en las hembras, fueron de bastante conside- 
racién, no obstante que se les proporcioné 
alimentacién suplementaria, por parte de los 
rancheros. También hubo pérdidas de conside- 
racion por otra causa, pues un fuerte viento 
norte, que cruzé el Estado el 11 de marzo Alti- 
mo, motivé la muerte de crecido nimero de cor- 
deros recién nacidos, asi como entre los m4s 
débiles. 

El porcentaje en la natalidad de borregos 
(namero de machos por cada 100 hembras de un 
afio o mas de edad, 1% de enero) fue de 61%; 
esto es, 9 puntos mas bajo que el promedio nor- 
mal. El nimero de borregas prefiadas a princi- 
pios del corriente aho baj6é 4%, en relacién con 
el alo de 1947. 

Los corderitos tuvieron un desarrollo lento 
durante el principio de la primavera y el vera- 
no, pues hasta el final de junio y principios de 
julio fue cuando las luvias motivaron el cre 
cimiento de los pastos y hubo nuevo zacate; 
desde entonces, se noté en los corderos y borre- 
gas un desarrollo marcado y uniforme. 

El ganado lanar en todos los Estados Uni- 
dos.—FE| nimero total de eabezas de ganado 
lanar que existe en Estados Unidos es de 
20.467,000, siendo esta cantidad menor en 
2.000,000 que la del afio de 1947; la diferencia 
equivale a un 8% menos en el total, segin los 
informes del Departamento de Agricultura, da- 
dos en los primeros dias del mes de agosto, Esto 
quiere decir que la produccién de ganado lanar 
en 1948 es la m4s baja habida desde el afio de 
1924, y considerada en 9.000,000 de cabezas (o 
sea el 31°) ) menos que el promedio establecido 
en diez aflios anteriores, de 1937 a 1946. 
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La reduccién en la produccién es general en 
todo el territorio de los Estados Unidos, con 
solamente un nimero reducido de los estados 
productores o criadores de borregos mostrando 
un ligero aumento, casi o tanto igual al de 
1947. Todos los trece estados del Oeste mues 
tran reduccién en el nimero de produccién de 
-arneros. 

El porcentaje de natalidad (nimero de ma 
chos logrado por cada 100 hembras de un afio 0 
mis de edad, hasta el 1° de enero) fue este aio 
de 85.9% ; esto significa 21/2 puntos menos que 
el afio pasado, pero es casi igual al porcentaje 
mostrado en el promedio de los diez afios ulti- 
mos. Este gran descenso se debe principalmente 
a la reduccién exacta de 7 puntos habida en el 
Estado de Texas, finicamente, Cuatro de los 
trece estados del Oeste tuvieron este aflo un 
ligero aumento en la produccién, mientras que 
el resto tuvo igual rendimiento 0 menor que 
el porcentaje de 1947. En los estados donde es 
segura la cria del ganado lanar, hubo este aio 
muy amplia variacién en el porcentaje, pues 
hay algunas regiones del pais que muestran 12 
estados con aumento de produccién, 16 estados 
muestran descenso én la misma, y 7 no acusan 
sambio alguno desde el afio pasado. En los prin 
cipales estados del Oeste, excepto Texas, las 
condiciones fueron un poco favorables para la 
reproducci6n. 

En las regiones criadoras de ganado lanar, 
la produccién fue de 7.111,000 cabezas, o sea un 
descenso de 416,000, que representa el 6%, com 
parada con el afio de 1948; también representa 
3.130.000 cabezas menos que el promedio de 10 
afios, siendo éste e] mAs bajo en ese sentido has 
ta la fecha, a partir de 1924. Ese descenso se 
atribuye a la reduecién en el nfiimero de hem 
bras de un afio de edad o més, que fue de un 
5% el 1° de enero. Todos los estados centrales 
del Norte, excepto Nebraska, Ohio, Indiana e 
Hlinois, tuvieron un porcentaje menor que el 
afio pasado en su produccién. 

La produecién de 13.356,000 cabezas en los 
13 estados del Oeste (entre ellos Dakota del Sur 
v Texas) fué 1.245.000 cabezas ( o sea un 9%) 
menor que el afio pasado: esto representa la 
mfs baja produccién de que se tiene marca, y 
es 6.068.000 cabezas (igual a 31°) mas baja 
que el porcentaje registrado en el periodo de 
1937 a 1946. 

Texas registré un descenso de exactamente 
7 puntos, uno de los mds bajos hasta la fecha, 
mientras que Montana, Idaho, Wyoming, Colo 
rado y Nuevo México tuvieron descensos que 
varian entre uno y cuatro puntos. 

La reduccién mostrada anteriormente en los 
13 estados del Oeste también incluye la reduc 
cién de 5% en el nimero de hembras de 1 afio 
oO mayores, en 1° de enero de 1948. 

Las condiciones de los pastos en los estados 
productores de ganado lanar, en conjunto, fue 
ron favorables por lo general. El tiempo seco de 
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junio limit6é el crecimiento del pasto en las 
areas central y sureste, pero las lluvias dltimas 
las han beneficiado, y las crias han tenido buen 
crecimiento, con excepcién de Texas. Las ex 
tremas condiciones del clima muy seco, preva 
leciente en California, han retardado notable. 
mente el crecimiento y desarrollo de las crias, 
pero ya en abril se not6é mejor condicién en los 
pastos, que hace presumir que cambiara la si 
tuacién anotada. 


ALGODON 


La cosecha en Teras.—Una cosecha de algo 
dén de 3.500,000 pacas, de 500 libras peso bruto 
cada una, esta prevista para principios del pre 
sente mes, por la oficina de Informes de Cose 
chas, del) Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos, basindose en las indicaciones 
y observaciones hechas hasta el de julio a] 
timo. Esto quiere decir. que hubo un aumento 
de 69,000 pacas, en comparacién con las 
3.431,000 pacas de algodén cosechadas en 1947, 
vy es la m&s grande cosecha habida desde el afio 
de 1987. El rendimiento logrado, de 187 libras 
por acre sembrado, aunque es mAs bajo que el 
rendimiento de 197 libras, también por acre, 
que se logré el aio pasado, es mayor que en 
cualquier afio a contar de 1937, y 27 libras mas 
alto que el promedio habido en los Gltimos diez 


aflos, a partir de 1937, 


Se tiene hecho el cAleulo de que, aun dejan 
do abandonados los cultivos por alguna causa, 
la totalidad de acres en produccién de 
8.979.000, hasta el 31 de julio. La extensién 
de tierra por cosechar y la ya cosechada serf 
mis grande que en cualquier otro afio desde 
1937, pero sigue siendo substancialmente me 
nor el nivel de acres que se ha establecido como 
promedio desde antes de esa fecha, 


es 


El incremento habido en la produccién de 
este alo, sobre la del anterior, se indica en las 
dreas del Noroeste, donde continfian extendién 
dose cada yez més las tierras dedicadas a la 
siembra de algodén, v en donde el rendimiento 
por acre se ha venido anmentando desde hace 
diez aftios. La produccién en el Este de Texas, 
también se espera que sea mayor que el afio 
pasado, debido al aumento de acres sembrados 
Estos aumentos son parcialmente opacados por 
las reducciones habidas en el frea de Black 
lands (donde abundan los insectos), més que 
el afio pasado, y en las freas Sur y Central de 
Texas, donde también hay algunas plagas v las 
condiciones de la humedad son menos favora 
bles que el afio pasado. 

La siembra se hizo en condiciones favorables 
y fue realizada en proporcién mucho mejor que 
otros afios; practicamente en todas las freas 
hubo algtin retardo en preparar las tierras y 
sembrarlas, principalmente en lugares del Nor 
oeste de Texas. Las Ilnvias, que alejaron la 
sequia en los Gltimos dias de mayo, produjeron 
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humedad muy necesaria para la siembra, y con- rante el mes de julio estimulé mucho el creci- 


tinud esa humedad en la superficie de la tierra miento de las plantas, acelerando su rendimien- 
en condiciones favorables. La fibra perdida por 


. - to; y las perspectivas para la cosecha en el pre- 
causa de los insectos fue mayor que el aiio pa- : ge 
sado para todo el Estado de Texas en general, ‘®t mes de agosto dependen principalmente 
pero la plaga en la actualidad no es de peligro. el clima que prevalezea, para terminar la piz- 
La lluvia que cayé a intervalos regulares du- ca de lo poco que queda por levantar. 


PropucciONn bE ALGODON EN Texas por DistrRITos 


(En millares de pacas, con peso de 500 libras eada una, durante el afio de 1948, y compa- 
raciones con cinco afios anteriores). 





. AN Os 
Distrito 1943 1944 1946 





1-N 59 42 f 35 105 135 
1-S 480 542 5 198 946 980 
2 412 549 386 270 494 560 
43 40 14 15 20 

719 685 5s 482 810 775 

335 208 ¢ 96 185 210 

72 75 ; 99 113 125 

34 34 : 15 32 30 

354 232 185 315 260 

182 96 16 129 135 

133 143 : 229 287 270 


ESTADO: 2,852 2.646 1794 1669 3431 £43500 


PropucciON pe ALGODON pe Estrapos UNipos, por Estapo 





Produceciém de pacas de 500 libras 
Condierén al le de 1948 peso bruto 
(en millares de pacas) 
Promedio Cosecha 
1937-46 1947 937 1947 1948 


Millare de pacas. Miles de pacas. Miles de pacas 





Se h2: § r 365 311 550 
ae ae in “s 20 
Carolina ‘del Nor- 
rr rere 
Carolina del Sur. 
Georgia, .. 
Florida 
Tennesee, . . 
Alabama. 
Misisipi, . . 
Arkansas... ... 
Luisiana 
Oklahoma. . 
Texas ..... 
Nuevo México. .. 
Arizona. ...... 
California 
Otros Estados, . 





Pho: S 


YF Pwd) 1-1-1: 
“Intro & 


22 
wa 





-1 
mi: 


Estados Unidos: 11,851 
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La cosecha en los Estados Unidos.—La pro- 
duccién de algod6én que se tiene fijada para 
1948, en todo el territorio de los Estados Uni- 
dos, se estima en 15.169,000 pacas, vy esta can 
tidad se considera ser 3.300,000 pacas més que 
las producidas el aio pasado y 3.200,000 mas 
que e] promedio de diez afios antes, a partir de 
1937. La cantidad de pacas de algod6n anotada 
sera substancialmente la mayor que se obtenga 
desde el aflo de 1937, cuando se obtuvo un ren 
dimiento que establecié la marca de todos los 
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tiempos, pues fueron cosechados 19 millones de 
pacas; también se informé en aquella ocasién 
el rendimiento por acres, con marca no supe 
rada hasta la fecha, de 313.5 libras por acre, o 
sean 59 libras mis que el promedio habido du 
rante los Gltimos diez aflios: este rendimiento 
se aplica a todos los estados, con excepcién de 
Oklahoma y California, que no tuvieron el ren 
dimiento indicado para los demas estados y 
(inicamente se aproximaron a la cantidad fija 
da como promedio, 


McALLEN, TEXAS 


{ Agosto de 1948) 


El movimiento comercial de exportacién 
entre los Estados Unidos de América y Méxi- 
co, por los Puertos Fronterizos de Hidalgo, Te 
xas, y Reynosa, Tamaulipas, aleanzo duran 
te el mes de agosto, por concepto de mercancias, 


Mercancias 


Algodon. 
. Ladrillo. 

Maquina 

Mosaicos 

Plantas cactaceas..... 
Sillas, 


Tuberia 


Mercancias 


Aceite. 
tarriles 
Cafe. 
Carros, 
(jas butano 
Maquinaria 
Maquinaria ~ 
Maquinaria (refaeciones)..... 
Productos quimicos... 


agricola. 


eléctrica.. 


Refacciones eléctricas. ... 
Telas. 


Varios 


i! estado de las exportaciones de este pais 
casi qued6 con el mismo valor que el mes proxi 
mo pasado; en cambio, las que se hicieron de 
nuestro comercio mexicano por el Puerto Fron- 


las sumas de 105,214.51 doélares y 1.357,915.89 
pesos, respectivamente, especificadas por clase 
de articulos, peso por kilos y valores que se 
citan. 


Kilos Valor en pesce 


398,990 
T5800 


1.344,611.81 
2822.50 
150.00 
$22.20 
1,176.08 
150.00 
7.500 985 8,042.00 


1.357, 924.89 


Kilos ‘ Valor en déla 


113,326 


6,480 


15.818.9: 
nS 7 
9800 
$81.5 
6.806 
HOOT) 55.003 
1906) T9335 
10,696 1.298,2 
57.612 
781 
650 
16,863 


105,214.51 
terizo en Hidalgo, Texas, aumentaron conside 


rablemente, tomando en cuenta 
portacién de algodon. 


la crecida ex 
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NUEVA ORLEANS, LUISIANA 


(Agosto de 1948) 


AGUARRAS 


El mes de agosto comenz6é con una mocién 
hecha por parte de los senadores y diputados 
federales, para llevar a cabo, en el aflo de 1949, 
la concentracién en un solo programa de las 
medidas comprendidas en estos momentos den- 
tro de dos programas separados de ayuda fede 
ral a los productores de aguarras y resina. E) 
nuevo programa se dividird en tres titulos: el 
primero especificaraé las cantidades y el raodo 
como el Gobierno aportaré fondos para ayuda 
a los agricultores, y los titulos IT y ITI tra- 
taran de la revisién del precio medio del pro- 
grama permanente de ayuda federal, que de- 
berAé comenzar en el afio de 1950. 

La base minima de ayuda federal para cier- 
tos articulos baésicos seré obligatoria, vy cu 
briré de 60 a 90° del precio promedio existen- 
te, de acuerdo con la relacién entre demanda y 
oferta. Desde ahora se sabe que Gnicamente el 
tabaco tendré un porcentaje de ayuda superior 
al 89%. ; Cudl sera el porcentaje fijado para el 
aguarrés?: no ha sido determinado, y se sabe 
que aguarrfs y resina no serin considerados 
como articulos bAsicos. 

Los puntos principales, que determinarfén la 
cantidad que haré disponible el Gobierno Fe- 
deral para préstamos a los agricultores, son los 
siguientes: 


a) La relacién entre la demanda y la ofer 
ta en cada mercado. 


b) El nivel de precios a que deben ser sos- 
tenidos otros drticulos. 


c) La cantidad de fondos disponibles. 


d) La naturaleza del articulo, y por lo tan 
to su susceptibilidad de deterioro. 


e) Su importancia en relacién con la agri 
cultura y la economia nacional. 


f) La posibilidad de disponer de las exis 
tencias adquiridas por medio de préstamos, 


q) La necesidad y el grado de cooperacién 
de los productores para mantener un nivel ra 
zonable entre produccién y demanda. 


En vista de lo anterior, el aflo de 1950 de 
berA ver rebajas notables en el precio de cier 
tos articulos de gran produccién, en tanto que 
otros, como la resina y el aguarras, deberan ser 
favorecidos por este programa. 


Los productores de aguarras quedaron com 
placidos al saber que la Commodity Credit Cor- 
poration ha recibido fondos adicionales, para 
su programa de ayuda a los agricultores. Esto 
result6 de un informe rendido por la citada 


Corporacion, en el sentido de que el fondo de 
7.500,000 doélares, asignados a ella para este 
efecto, era notoriamente insuficiente. Los fon- 
dos adicionales permitiran a la Corporacién 
cubrir todas las solicitudes para préstamo que 
le sean presentadas por los productores de 
aguarras. 

Durante la segunda semana del mes, el De- 
partamento de Agricultura anuncié que, du- 
‘ante el mes de junio de 1948, se habian pro- 
ducido 64,580 barriles (de 50 galones) de 
aguarras, de los dos tipos, de resina y de ma- 
dera. De interés también es la noticia de que 
el Departamento de Comercio esta vendiendo 
las patentes confiscadas durante la guerra pa- 
sada a los stibditos de paises enemigos. 

Gracias a los esfuerzos de la Oficina de Qui- 
mica Agricola e Industrial, del Departamento 
de Agricultura, la calidad de aguarras ha su- 
bido considerablemente. 

Se ha establecido un sistema por medio del 
cual los productores individuales de aguarrés 
transportan su goma cruda a una de las 32 
plantas centrales destiladoras para su trata- 
miento, 

Anteriormente cada productor se veia obli- 
gado a destilar individualmente su aguarrés, 
con equipo de calidad inferior, vy por lo tanto 
el producto resultante era también de calidad 
inferior. 

El nuevo sistema permitira a los agricul- 
tores locales competir con los de otros paises, 
con mayores probabilidades de éxito. 

La tercera semana del mes vid poca de- 
manda de aguarrés en el mercado local. El 
Departamento anuncié que, hasta el dia 20 
del mes, habia aceptado 1.887,861 galones de 
aguarris en préstamo, por los cuales habia 
pagado la cantidad de 1.074,399.26 délares. Se 
compara esto con la cantidad de 145,857 tam- 
bores de resina, con un valor de 5.900,370.82 
délares, comprados por la C.C.C.: vemos que 
la sitnacién se ha volteado desde el afio pasado, 
cnando la mayor parte de los fondos del Go- 
hierno fueron prestados a los productores de 
aguarraés. 

En esta misma semana el sefior R. Stahelin, 
en su revista “Southern Forestry Notes”, di6 
a conocer el resultado de un experimento, por 
medio del cnal se ha determinado que los 4r- 
boles deben ser sembrados a una distancia de 6 
pies el uno del otro, para dar los resultados 
m&s favorables en las futuras operaciones ne- 
cesarias para la produccién de aguarras. 

A fines del mes se notaron nuevamente di- 
ficultades en el mercado del aguarrdés, debidas 
a la falta de espacio para el almacenamiento: 
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se necesitan por lo menos tres bodegas nuevas 
de gran capacidad para resolver este problema. 

Como otra medida tendiente a lograr me 
jor calidad y mayor produccién de aguarrds, 
se estan llevando a cabo experimentos en los 
laboratorios en la Universidad de Florida y 
en la Estacion Experimental de Bosques, en 
la ciudad de Lake City, Florida. Entre estas 
medidas la mas interesante es una en que se 
aplica Acido para estimular el flujo de goma 
en los Arboles. 

Durante el mes se cotizaron los siguientes 
precios por el aguarras, en centavos de dolar 
por galon: 


Maximo Minimo Ventas 


en galones 
Primera semana.. 40 38 
Segunda semana. 40 38 
Tercera semana... 38.75 38 
Cuarta semana.. 38.25 38 


19.850 
19,850 
20,000 
24,000 


ALGODON 


Actividades en el mercado.—E| mes de agos- 
to empez6 con un ligero aumento en la activi 
dad de las acciones de algodén: la demanda fue 
relativamente lenta, y se not6é que el promedio 
de precios para los grados distintos de hilaza 
de algodén se mantuvieron aproximadamente 
en un 20% inferior al de la época correspon- 
diente del afio pasado. Alrededor de Menfis, 
Tennesi, hubo la mayor actividad de la semana, 
debida principalmente a ofertas regulares de 
grados quimicos de hilaza; hubo un aumento 
en las ventas de los grados 5, 6 y 7 de 20,000 
pacas, pero con un precio de % a un % de 
centavo de délar inferior al del mercado ge 
neral. El mercado de exportacién siguié sin 
actividad. Los precios generales para todos los 
grados de hilaza han sido considerablemente 
inferiores a los de la temporada pasada: los 
grados 1 a 4 bajaron un 20%, en tanto que los 
grados 5, 6 y 7 bajaron un 30%. 

Segin los informes recibidos en nuestro 
Consujado, la semilla de algodén esta vendién 
dose a 85 délares la tonelada, lo cual repre 
senta una baja ligera en el valor de este ar 
ticulo: se cree que esto se debe al aumento de 
acres sembrados de algod6n y a la baja en pre 
cios de los productos derivados de la semilla ; 
durante la misma época del afio pasado se co- 
tizaba la tonelada de semilla a 379 délares. 

Anuncié el] Departamento de Agricultura, 
el dia primero del mes, el programa de ayuda 
econémica para algodén (Cotton Loan Pro- 
qram) para el afio de 1948: el valor en prés- 
tamo del algodén tipo Middling 15/16 es de 
30.74 centavos de délar por libra, comparado 
con 27.94 centavos, de la ecnota fijada el afio 
pasado. En general, las condiciones climatolé- 
gicas en la faia algodonera han sido favora- 
bles, y la pizea ha progresado activamente en 
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el Sur de Texas, aunque dentro de la jurisdic- 
cion de nuestro Consulado la lluvia ha demo- 
rado un poco a los agricultores. 

El dia 13 de agosto anuncié el Departa 
mento de Agricultura que la produccién total 
de hilaza de algodén, durante la temporada 
1947-1948, ascendié a la cantidad de 1.381,000 
pacas: fue la mayor desde 1942, y debemos no 
tar el aumento comparado con la produccién 
del aflo anterior, que ascendié a la cantidad de 
995,000 toneladas. El resultade siguié siendo 
favorable, si comparamos esa primera cantidad 
con el promedio de los Gltimos 10 afios, que 
es de 1.183.000 pacas. Aunque es algo prema 
turo, el mismo Departamento ha hecho un 
cAlculo condicional de que la produccién de la 
presente temporada legaré a la inigualada can 
tidad de 1.680.000 pacas; pero esto se basa en 
que no haya cambio en el porcentaje de semi 
lla que sea procesada, o sea que el 87.2% de 
la producciéy total tendria que ser dedicada 
a hilaza, siempre y cuando el rendimiento por 
acre iguale al del aflo pasado, o sea aproxi 
madamente 193 libras: eso deberia dar un pro 
medio de 613.8 libras por paca. Con anteriori 
dad a este afio, la produccién mfs grande habia 
sido la de la temporada de 1937-1938, durante 
la cual se produjeron 1.471,000 pacas de hilaza, 
de una cosecha de 18.074,000 pacas de algodén. 

Por lo que se refiere a semilla de algodén, 
y siempre y cuando la relacién entre hilaza y 
semilla sea igual al promedio establecido du 
rante los filtimos 5 afios, se calcula que habia 
una produccién total de 6.130,000, lo cual se 
puede comparar favorablemente con la pro 
duccién de 1947, que ascendié a la cantidad 
de 4.679,000, y con el promedio para los filti 
mos 10 afios, que fue de 4.947,000. De la se 
gunda cantidad fueron procesadas 4.081,000 to 
neladas durante la temporada 1947-1948, en 
tanto que sélo fueron procesadas 3.190,000 el 
afio anterior. El promedio para los Gltimos 
10 afios fue de 4.341,000 toneladas de semillas 
procesadas. 

En el mercado de algodén, de acuerdo con 
el informe del Departamento de Agricultura, 
hubo una baja considerable: se calculaba la 
produecién para este afio en 15.179,000 pacas 
de 500 libras brutas. 

Durante la tercera semana del mes, se noté 
mayor actividad en el mereado de hilaza de 
algodén, sin que por ello hayan dejado de ba 
jar los precios, Se supo que el consumo domés 
tico de hilaza, durante la temporada de 1947 
1948, fue el mAs grande que ha habido, con 
excepcién de los afios de guerra. Se publicé 
un informe del Crop Reporting Board, en el 
cual se anuncia que los molinos de este 
pais produjeron, durante la temporada citada, 
1.281,000 pacas de hilaza, de las cuales 887,000 
eran de tipo quimico (Names. 5, 6 y 7) y 394,000 
del tipo fieltro (Naims, 1, 2, 3 y 4); es decir, 
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que el 69% de la produecién de hilaza fue en 
grados quimicos. E] afio pasado se produjeron 
992,000 pacas, de las cuales 539,000 fueron de 
tipos quimicos y 453,000 de tipos fieltros: el 
porcentaje de tipos quimicos de ese afio fue 
de 54%. La Oficina del calcula que, 
durante la primera temporada mencionada 
arriba, se consumieron 1,157,000 pacas, lo cual 
representa el consumo més grande que ha habi 
do en tiempo de paz, La cantidad anterior dejé 
una existencia de 370,300 pacas, que se encon 
traban divididas de la siguiente manera: 1) 
190,400 pacas en manos de los consumidores ; 
2) 71,000 en bodegas pfiiblicas; 3) 99,500 en 
molinos; y 4) 9400 en diversos, a bordo de 
buques, en transito a los puertos, en trdnsito 
a los consumidores, ete. 


Censo 


Al terminar el mes de agosto se noté poca 


actividad en el mercado de hilaza. El consumo 


Primera 
Segunda 
Tercera 
Cuarta 


semana 
semana 
semana 
semana 
PRECIOS DE 


HILAZA DR 


DE 


Octubre de 1948 


NUM. 10 
mensual durante la temporada de 1947-1948 
fue de 96,000 pacas, en tanto que durante el 
mes de julio préximo pasado fue Gnicamente 
de 86,000. 

Al terminar el mes de julio del presente, la 
Oficina del Censo informé haber una existen- 
cia total de 360,000 pacas de hilaza en todo 
el pais. La misma oficina informé que se expor- 
taron durante la misma temporada un total de 
218,000 pacas, 0 sea un aumento de 400% sobre 
la exportaci6n del afio anterior. De esta canti- 
dad la mayor parte fue destinada al Reino 
Unido. 

En el mercado del algod6én no hubo cambio, 
fuera de una pequefia baja en los precios 

Los precios para el algodén Middling 15 y 
16, durante el mes, fueron los que siguen, en 
centavos de délar por libra: 


Precio Semana anterior Semana de 1947 
2.36 Oe 35.70 
63 32.3 S457 
ys) . vs eran 
y 24 6 $4.57 


84 31.22 33.12 


ILGODON BN LOS ESTADOS UNIDOS 
1938 HASTA 


1948 


(En centavos de délar) 





ripos Fieltro 


1 3 


Tipos Quimi 


4 5 6 





POR ANOS COMENZANDO EL 1° DE 


1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 6.00 
1944 . 6.13 
1945 8,2! 2 6.25 
1946 10.59 
1947 8.42 
1948 6.98 


2 SO 
4.09 
4.80 
9.09 
9.05 


POR 
Agosto* 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 


Diciembre 10.07 


Enero* 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 


NOTA. 
linos de aceite. 


10.32 
10.02 
9.69 
9.69 
9.82 
9,22 
9.21 
8.05 
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PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE HILAZAS DE 


INFORMACION CONSULAR 


tLGODON PARA LOS 


1936-1948 


(En miles de pacas) 





Afios 


comenzando 
el 1° de agosto 


Existencias anteriores 





1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947* 
1948* 


NOTA.—Los datos por 


ARROZ 


cascara.—La cosecha de arroz 
con caseara, utilizando equipos combinados, 
comenzo en la parte sur del Estado de Luisiana 
durante la primera semana del mes de agosto; 
igualmente habia empezado la cosecha de arroz 
de las variedades de grano corto en el Esta 
do de Texas; segtin los indicios, los campos de 
Arkansas ya empezaban a dar grano, y se es 
peraba comenzar la cosecha para fines del 
mes, todo y esto, los agricultores 
parecian estar m4s interesados en cosechar y 
secar el arroz que en venderlo. Hubo ventas 
pequefias de arroz tipo Zenith, en el Area de 
Lake Charles, Luisiana. Por lo visto el arroz 
de la nueva cosecha serA de muy buena calidad. 
Los tipos de grano largo se encontraban en 
peligro de ser perjudicados por la falta de Ilu 
via, vy ya se habian notado algunos dafios en 
las regiones que no cuentan con la ayuda del 
sistema de canales principales de irrigacion 

A fines misma semana, el tiempo 
seco ayudo a la formacion de grano en el arroz, 
y progresaron favorablemente los trabajos de 
cosecha; pero en ciertos lugares eso resulté 
en una falta de agua fresea, que permitio la 
excesiva concentracion de sal en los campos. 
Se anuncié, durante este periodo, que la cuota 
para exportar durante los meses de julio a 
diciembre seré la cantidad de 3.900,000 bolsas. 

En la segunda semana del mes se supo que 
las condiciones indicaban una cosecha excep 
cional para este afio, basAndose en las existen 
tes el dia primero del mes; Huvias fuertes en 
los Estados de Arkansas y Luisiana ayudaron 
a evitar la exeesiva concentracion de sal en los 
campos. El Departamento de Agricultura anun 


A rrez con 


Pero, con 


de esta 


los afios 1947 yI948 son 


ecAleulos preliminares 


cié que la probable produccién durante esta 
temporada seria de 79.916,000 basheles, equi 
valentes a 22.199,000 barriles: de esta cantidad 
17.987,000 barriles Serfan producidos en la faja 
surefia de arroz. Si, en efecto, se produce esta 
cantidad, la cosecha actual excederé en 150,000 
barriles a la de 1947; es interesante notar que, 
de la produeccién de 1947, los 
recibieron 14.939,060 barriles. 
te 191,000 fueron para se 
milla, forraje, ete., por Jo cual, al terminar 


molinos del Sur 
Aproximadamen 
barriles vendidos 
la Gltima temporada, tenian en existencia los 
molinos tnicamente 24,982 


Se vendieron cantidades moderadas de arroz 


barriles 


con cascara en el mereado, pero sin duda fue 
ron limitadas las 
productores de cosechar vy secar sus productos 


ventas por el deseo de los 
antes de venderlos 

La seniana siguiente, aunque siguieron pro 
gresando favorablemente las 
Luisiana 
eha actividad en el 
expuestas. Influyo 
fijade por el 
bierno Federal, el precio en préstamo para el 
Estado 
de Luisiana y en la mayor parte de Texas, la 


operaciones de 
cosecha en Arkansas, no hubo mu 
por las 


también el 


mercado, razones 


hecho de que 


no se hava hasta la fecha, Gio 


arroz con cascara. En el Suroeste del 
falta de lluvia seguia amenazando las cosechas 

De sumo fue la 
por Rice 
issociation, en el sentido de que ha habido un 


interés netic publicada 


la Lmerican Growers Cooperative 


movimiento considerable por parte de los sem 
bradores, para aumentar la produceion de arroz 
de grano mediano que se siembra en los Es 
tados de Luisiana y Texas. Se noté un aumento 
considerable en la eantidad de arroz sembrado 
con tipos Zenith y Magnolia, con una rebaja 
proporcional de areas sembradas con arroz de 
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grano largo. En el Estado de Luisiana pode- 
mos citar como ejemplo lo siguiente; compa- 
rando con el afio pasado, se sembraron 70,000 
acres menos de arroz de grano largo, en tanto 
que se aumenté la cantidad de acres dedicados 
a los tipos Zenith y Magnolia, en 100,000 y 
30,000 acres respectivamente. En Texas se re- 
dujo en 15,000 acres el terreno sembrado con 
Blue Bonnet, Fortuna y Nira, aumentAndose 
a la vez los dedicados a Zenith y Patna, en 
50,000 y 30,000 acres respectivamente. 

Al terminar el mes de agosto, las lluvias 
demoraron la cosecha en algunas partes, en 
tanto que ayudaron al crecimiento del arroz 
de grano largo. El mercado siguié sin mayor 
actividad, a causa de la poca demanda por 
arroz de la temporada pasada, en tanto que la 
nueva cosecha todavia no Iegaba a Ja plaza 
en cantidades considerables. 


Arroz pulido.—Hubo poca actividad en este 
mercado durante la primera semana de agosto, 
por razones similares a las que impidieron la 
venta del arroz con cfscara: las ofertas eran 
por arroz de la filtima cosecha, y los compra- 
dores naturalmente querian esperar el produc- 
to de la nueva cosecha, Los precios, sin em- 
bargo, se mantuvieron firmes, a pesar de que 
los compradores se abstenian de hacer compras 
para entregas futuras. 

Se exportaron a Cuba, durante la filtima 
semana de julio, 5,545 bolsas de arroz pulido, 
de las cuales 507 eran del Ecuador y el resto de 
este pais: esos embarques hicieron ascender 
el total de las importaciones de la hermana 
Repfiblica, durante esta temporada, a 5.649,897 
bolsas, de las cuales 4.877,060 fueron compra- 
das en este pais. El] Gobierno norteamericano 
parece haber aceptado una recomendacién de 
que se asignen a Cuba 37,000 toneladas métri- 
cas adicionales para el periodo comprendido 
entre julio y diciembre de 1948: si es aceptada 
esta recomendacién, significaria que se habria 
concedido a la Repfiblica cubana un total de 
122,000 toneladas métricas para este mismo 
pertodo. , 

También se supo que el Sindicato Espafiol 
de Arroz ha calculado la cosecha espafiola para 
este afio en el equivalente de 2.722.000 barriles 
de arroz con cAscara, comparado con 3.083,000 
cosechados en 1947. Tenemos entendido que 
estas cifras no incluyen aproximadamente 10 
© 15% de la cosecha espafiola, que es retenido 
por los agricultores. 

Poco después el Departamento de Agricul- 
tura anuncié que se habia concedido a distintos 
paises las siguientes cantidades de sacos de 
arroz: Cuba, 330,700; Indias Orientales Ho- 
landesas, 101,400; Indias Occidentales Brité- 
nicas, 130,100; Reino Unido, 100,000; Austria, 
66,100; Alemania, 88,200; Arabia Sandita, 
88,200, Todas estas cantidades se consignaran 
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a pedidos comerciales, con excepcién de las 
destinadas a Austria y Alemania. 

Se informé que, desde agosto hasta junio 
de la presente temporada, fueron exportados 
495,068 barriles de arroz con cAscara y 8.262,020 
sacos de arroz pulido, comparados con 211,613 
barriles de arroz con cfscara y 7.822,602 sacos 
de pulido, exportados durante el mismo periodo 
del afio pasado: esos embarques incluyen arroz 
surefio y de California. A Puerto Rico, de agos- 
to a mayo de este afio, se exportaron 2.459,394 
s8acos, 0 sea un aumento de mAs de 100% sobre 
las exportaciones del afio pasado. A las Islas 
Virgenes, hasta mayo de esta temporada, se 
habian exportado 10,910 bolsas, o sea un au- 
mento de 480 sacos sobre las exportaciones del 
afio pasado. El Gobierno norteamericano ha 
suspendido toda informacién estadistica sobre 
los embarques de arroz que se hagan a Hawai 
y a Alaska. 

Durante la semana siguiente siguié poco 
activo el mercado de arroz pulido; sin embargo, 
no se reflejé en los precios esta falta de acti 
vidad, manteniéndose m4s 0 menos libres; en 
general se puede decir que hubo una ligera 
baja. Se implanté el dia 13 del mes el sistema 
de licencias de exportacién para arroz desti- 
nado a Cuba. 

De un informe estadistico oficial se des- 
prende que, durante el mes de julio, los molinos 
del Sur embarcaron 152,000 sacos de arroz de 
primera, 58,000 sacos de segunda, y 40,000 
sacos de screening. 

Se calcula que al terminar la temporada 
tenfan en existencia los molinos fnicamente 
135,602 sacos de arroz de primera, segunda y 
screening. 

A finales del mes se nos informé que la 
cosecha ecuatoriana de 1948 esté calculada en 
6.200,000 bfisheles, que deben dar aproxima- 
damente 1.800,000 sacos de arroz pulido; si 
tal dato es cierto, significaria una baja de 
31%, comparada con 1947. Tomando en cuenta 
que el consumo doméstico ecuatoriano es de 
aproximadamente 750,000 sacos, Ecuador es- 
tar4 en posibilidad de exportar aproximada- 
mente 1,000,000 de sacos durante esta tempo- 
rada. ; 

Al terminar el mes de agosto, el Departa- 
mento de Agricultura avis6 a los productores 
que el valor en préstamo del arroz con cAscara 
se fijaria sobre la base de la cantidad de grano 
completo y grano roto en cada embarque; esta 
proporcién se determinaré por medio de un 
examen de calidad que se haré en los molinos. 
Se cree que el limite aceptable por el Gobierno 
seria una proporcién de 25 libras de arroz 
entero en cada 100 libras ofrecidas para su 
compra. 

Los precios durante el mes fueron, en déla- 
res por 100 libras: 
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Tipo 1* semana 2° semans 4* semans 


EP ey Peo ne Ten & 17.50 17. 
ae > + Sk dee thee ee . i. 
gts ids eee daa eaemns : 17. 
ONE ko i tenkckaawes . 17. 
POE ECS Oe ee eee : 16. 


Te WUMR css a. cktatenn 


EXISTENCIAS DE ARROZ EN LOS MOLINOS DE NUESTRA JURISDICCION 
CONSULAR 





Julio de 1048 Agosto de 1047 Agosto de 1946 
Julio de 1948 Julio de 1947 





Arroz con cdéscara Barriles Barriles Barriles 


Existencias anteriores................. es 101,685 34,652 158,405 
BGOOOND F COMMITED. 06.0 ic ccc cctcesicens» 4,513 14.939,960 13.381,028 
Existencia total 106,198 14.974,612 13.539,433 
mee Fe LEE Peres 81,074 14.758,396 13.335,311 
Para siembre, forraje 142 191,234 169,470 
Total utilizado vee 81,216 14.949,630 13.504,781 

24,982 24,982 34,652 


Arroz pulido Sacos Sacos Sacos 


Existencias anteriores....................- 268,588 56,855 8,795 
Producci6én T7981 11.937,180 12.329,465 
Existencia total P 241,504 11.994,035 12.338,260 
ee ee ee en eo pene 152,004 11.904,535 12,281,405 
Existencias al terminar 89,500 56,855 


“Segundas cabezas” 


Existencias anteriores or 62,598 13,115 1,849 
Produccién ' 12,904 2.156.613 1.229, 982 

75,502 2.169.728 1.231.831 
Sacos embarcados 57,560 2.151.786 1,218,716 
Existencias al terminar 17,942 17,942 13,115 


EXISTENCIAS AL TERMINAR EL MES DIVIDIDAS POR VARIBDADES 





Variedad Con ehacara Pulido 





Barriles Sacoa 


Blue Rose 532 1,023 
Early Prolific 56 2,727 
PRK palace bw ok os cd arke : 1,870 
ID Git ods dB whips nee Ede ee Pheer ae 376 14,164 
Blue Bonnet 3,696 19,337 
Lady Wright = 0 
ald Airis oa eda piace Sec oea eee de Wake he 915 2.954 


po SR reer red Cres tyre ree 
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HENEQUEN 


Imtportaciones de Mérico.—Liegaron 87,191 
kilos de henequén en rama, al precio de 30 cen- 
tavos de délar por kilo, y con un valor total 
de 26,157.30 délares; y 653,992 kilos de manu- 
facturas, a un precio de 36 centavos de délar 
por kilo, y con valor de 235,437.12 ddélares. 

No ha variado la situacién del henequén 
mexicano en la plaza de Nueva Orleans. 

Se rumora en esta plaza que los henequene 
ros nacionales han llevade a cabo un arreglo, 
por medio del cual se comprometeran ellos a 
vender a los importadores norteamericanos su 
producto bajo condiciones similares a las que 
existian durante la vigencia del arreglo ante 
rior, entre el Gobierno de este pais y nuestros 
productores de henequén. 

Sin embargo, no ha sido posible determinar 
la exactitud de esta noticia, 


MADERAS 


Importaciones de Méxrico.—Llegaron .9,680 
kilos de caoba; no se conoce la cantidad reci 
bida de cedro, ni la de primavera. 

Se ha notado una considerable baja en la 
importacion de madera mexicana hasta este 
puerto, baja que, segin informes recogidos de 
los comerciantes correspondientes, se debe a 
dos causas principales: la primera consiste en 
las difieultades que la mayoria de los importa 
dores dicen tener para conseguir licencias de 
exportacion de nuestro Gobierno; y la segunda, 
en la falta de transportacién maritima ade 
cuada, 

Aparte de esto, sin duda ha influido sobre 
la importacién de maderas mexicanas la con 
dicion en que se encuentra la industria cons 
tructora de casas en este pais; el alza de 
precios en esta industria ha limitado conside 
rablemente el nimero de construcciones que 
se estan Hlevando a cabo, En vista de que la 
mayor parte de nuestra madera es destinada 


a la fabricacién de muebles, pisos, puertas y 
otras “especialidades” 
menos 


, haturalmente, mientras 
construyvan, 
habra para nuestras maderas. 


CHAS Se 


menos ;demanda 


Pero, con todo y eso, es considerablemente 
insuficiente la existencia de estas maderas, 
comparada con la demanda; esto es evidente, 
cuando pensamos que la caoba aserrada se ven 
de en este mercado a precios tan exorbitantes 
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como los actuales, que son de 325.00 a 350.00 
délares por 1,000 pies. 


PINA 


Importaciones.—No hubo de México; de Cu- 
ba se recibieron 8,914 cajas a 6.50 délares por 
caja, con valor total de 56,041 ddélares. 

De acuerdo con la informacién recabada 
de los comerciantes locales, la demanda por la 
pifila mexicana sigue muy favorable; sin em- 
bargo, estos mismos comerciantes han mani 
festado a nuestro Consulado que no ha sido 
posible para ellos Hevar a cabo la importa- 
cién de nuestra pifia, principalmente por la 
falta de comunicaciOon maritima adecuada. An 
teriormente la mayor parte de la pifa mexi 
cana que llegaba a este puerto era traida por 
la Standard Fruit Company en barcos adecua 
dos. Desde que dicha compafia naviera sus 
pendié su servicio a Veracruz en el mes de 
junio pasado, no han podido los comerciantes 
encontrar buques con la refrigeracién adecua- 
da y con fecha fija de salida para este puerto. 

iin vista de que la pifla se descompone fa 
cilmente, seria muy arriesgado embarcar bajo 
esas condiciones, 


PLATANO 


Importaciones.—No hubo de México; de 
otros paises llegaron 1,059,056 racimos, con un 
valor de 760,186.00 délares. 

No ha habido cambio, durante el mes de 
agosto, en el mercado del plitano mexicano 
en Nueva Orleans. 

Se ha notado, sin embargo, un pequetio au 
mento en el yalor total del platano importado 
por este puerto, a la vez gue han disminuido 
en nimero los paises dle 4ox cuales es traida 
la fruta. 

Durante el mes de agosto se importé pla 
tano por el puerto de Nueva Orlean Gnicamen 
te de los siguientes paises: 

Pafses 


Racimos Dé6lares 


Guatemala. 405,916 


571,656 


397,576.00 
Honduras, 298,868.00 
Zona del Canal de 

nama, 219,606 


31,878 


39,685.00 


Eeuador. 24,057.00 
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ACTIVIDADES PETROLERAS EN OKLAHOMA 


(Agosto de 1948) 


Seguin informacion proporcionada por la ofi 
cina del Oil and Gas Journal, de Tulsa, Okla 
homa, la produccién petrolera aumentd consi 
derablemente en la primera semana del mes de 
agosto, ya que en total, considerando otros es 
tados, ademas de Oklahoma, fue de 5.503,730 
barriles diarios en promedio, segQn la tabla si 
guiente : 


7 de agosto 31 de 


Alabama... 1.350 
Arkansas... SLST5 
California. 950,600 
Colorado. . . 15.370 
Estados del 66,900 
Florida, .. S50 
Illinois. . . 179,300 
Indiana. . . 23,900 
Kansas. . . 290 800 
Kentucky. . . 
Luisiana. . . 
Michigan. . . 
Misisipi, 
Montana... 
Nebraska. : 
Nuevo México 
Oklahoma, . . 
Texas... 


1.350 
81,200 
953,600 
45,600 
64,100 
S75 
170.800 
20,800 
300,900 
24.500 
476,200 
$1,200 
126,000 
26470 
100 
128,920 
23,150 
PALS ATS 
149.270 


24,600 
400 
152,060 
427,950 
2.446.600 
150.740 


Wyoming. . . 


TOTAL E. 5.505, 730 DADO STO 
El aumento de Oklahoma fue de 4.800 ba 
rriles diarios, pgra un total de 427,950; el de 
Indiana fue de 3,100 barriles; el de Illinois, de 
8,500; el de Michigan, de 4,250; el de Luisiana, 
de 6,650; el de Nuevo México, de 4,040: el de 
Wyoming, de 1470; y el de Texas, de 31,125. 
Los estados de Kansas y California tuvie 
ron producciones menores en dicha semana, ya 
que la de Kansas fue de 10,100 barriles menos, 
alcanzando solamente un total de 290,800, v la 
de California disminuyé en 3,000 barriles, pues 
su produccién total fue solamente de 950,600 


Entre las actividades principales en el Es 
tado de Oklahoma, se anotaron exploraciones 
en los Condados de Cléveland, Garvin, Béck 
ham, Caddo, Canadian, Kingfisher, Kiowa, Mu 
rray, Pawnee, Pottawatomie y Stephens 

En la parte central del Estado, a Mid-Con 
tinent Petroleum esta perforando el pozo Nim. 
1, Aunkel, a 7,115 pies. En el mismo lugar, el 
Nim. 1, Berry State, a 6,625 pies; al este de 
Newcastle, la Magnolia Petroleum perfora el 
Num. 1, Leeper, y en el Condado de MeClain 
colocé tuberia a S825 pies; en la region de Coyle 
Pool, la Mohawk Drilling Co. esta perforando el 
Nim. 1, Amelia Varshall, a 4.830 pies; en la re 
gion de East Praire Bell, en el Condado de Ok 
lahoma, la British American Oil esta perforan 
do el Nam. 1-B, Hyden, a 2.370; en el Condado 
de MeClain, la Sinclair-Prairie perfora el Nam 
3, Annie Dye, a 1,147 pies, y la Gulf Oil el 
Nom. 1, Ollie Wood, a 5.678: al oeste de Ed 
mond, la Denver Producers & Refining perfora 
el Num. 2, Sherman, a 6,727 pies; la Cities Ser 
rice, el Nam, 1, Classen, en Oklahoma City, a 
6.510 pies; en la region de Moore-Hart, la Phi 
lips Petroleum perfora el Nam. 1, Roolo, a 
4.253 pies; en la region de Edmond, la Dénver 
Producers & Refiners perfora el Nim. 4, Veker 
Ca 6,086 pies; y, en el manto de Oklahoma Ci 
ty, la Anderson Prichard perfora el Nom. 3, 
Gibbons, a 38.914 pies. 


LaNSinelair-Prairie Oil logré un nuevo pozo 
en el Condado de Garvin, en el campo conocido 
con el nombre de New Hope e identificado con 
el Nam. 1, Adair, con una produeccién aprox 
mada de 35 barriles por hora, habiéndose hecho 
la proeba de produceién a una profundidad de 
6.4006 pies, siendo de gravedad de 40.7 

. 


La Ntanolid Oil Gas and Mercury Drilling 
logré produccion al perforar Su pozo Nim. 1, 
Cullen Unit, en el Campo Witcher del Condado 
de Oklahoma, con produccién de 28 barriles de 
petroleo por hora a una profundidad de 6402 


pies. 


SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 


{ Agosto de 1948) 


PASTURAS Y GANADO 


El estado que guardan los pastos en las par 


tes norte vy area central de California 


sidera de mejor calidad que el promedio normal 


se con 


Por el contrario, las condiciones en la parte 


San Joaquin, son inferiores que el afio pré 


ximo pasado 


Cabe afirmar que el agua no ha sido ningdn 


elemento perturbador, ni por su abundancia ni 


por escasez, debido al almacenaje adecuado y 
reguiacién de dicho liquido, en la mayoria de 


sur del mismo estado, y en el sur del Valle de las areas. 
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Las condiciones del ganado son muy supe- 
riores en California a las habidas el ato ante 
rior de 1947. 

Sobre tal principio, particularmente encon- 
tramos que el ganado lanar presenta muy bue- 
1as condiciones de calidad. 

En relacién con la cantidad de cabezas de 
ganado sacrificadas, se encuentra que ha sido 
menor en los cinco primeros meses del presente 
afio que en igual periodo del retropréximo, La 
finica excepcion es el ganado porcino, que mar 
¢a un aumento en la matanza de este afio, en 
relacién con la de 1947. 

A continuacién se insertan las cifras de la 
matanza de ganado habida en mayo de 1948 y 
1947, asi como por el periodo de enero a mayo, 
en iguales afios (todo en miles de cabezas de 
ganado) : 


Mayo 
'948 1047 


114 

49 
185 
160 


Enero a mayo 
1948 147 
149 
66 
205 


131 


Ganado mayor. 
Becerros, . . 
Ovejas. . . 
Cerdos. . . 


634 
270 
804 
740 


701 
202 
926 
698 


GRANOS Y FORRAJES 


Las cotizaciones alcanzadas en el mercado 
de San Francisco, California, durante el mes de 
julio de 1948, por los granos y forrajes, se in 
dican en el cuadro que a continuacién se inser 
ta, habiendo sido seleccionados tomando en 
consideracién aquéllos cuya utilidad es de es 
pecial y conveniente interés a México: 

Product 


o Délares 


Cebada niimero 2, en sacos.......... 
Maiz Nim. 2, amarillo, en sacos..... 
Trigo Nam, 1, . ee Rha 
Alfalfa Nim. 1, en pacas........... 
Alfalfa no clasificada, en pacas...... 
Pulpa de remolacha................ 
Harinilla de algedén al 43% 
Harinilla de copra. . . 

Harinilla de linaza... 


59.60 
88.02 
79.00 
30.62 
29.62 
59.70 
92.62 
91.25 


75.75 
ARRIBOS DE MERCADERIA MEXICANA 


Fue en pequefa cantidad la mercaderia me 
xicana que se recibié en San Francisco, duran 
te el mes de agosto fltimo, reduciéndose nues 
tras exportaciones a 2 carros de ferrocarril, 
conteniendo platanos, los que fueron descarga 
dos en Oakland. 


Por igual periodo, arribaron a esta bahia, 
de procedencia centroamericana, 163 furgones 
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FRUTAS Y LEGUMBRES 


En los Gltimos dias del mes de agosto, los 
precios de cotizacién de frutas y legumbres en 
el mercado de San Francisco, California, fue- 
ron, en compras al mayoreo y estando el pro- 
ducto en buenas eondiciones y calidad, los 
siguientes (en délares) : 


Limoncito.—Procedente de México, en cajas 
con 50 a 60 piezas, 1.25 por caja; por 12 piezas, 
0.25; de California, en cajas con 50 a 60 pie- 
zas, 1.00-1.25 por caja; por 12 piezas, 0.20-0.25. 

Pléitano.—Procedencia centroamericana : en 
racimos, 12.00-12.50; en cartones con 40 libras, 
5.25-5.50 por carton. 


Cocos.—Su cotizacion fue de 14.00 por 100 
piezas, Escaseé bastante en el mercado, y fue 
de procedencia panamefa. 


Ajo.—De California, blanco, 0.25 por 1 li- 
bra; de excelente calidad, aunque muy escaso 
a 0.30 por 1 libra; de calidad regular, 0.20 por 
1 libra. 


Berenjena.—Del Valle de San Joaquin, en 
sacos con 9 a 12 capas, 1.00; de buena calidad, 
1.15-1.25; de calidad mediana, 0.75. 


PELICULAS MEXICANAS 


Las cintas nacionales que se exhibieron en 
el mes de agosto, en la pantalla del Teatro 
Sitter de esta ciudad, fueron: Tabaré, El Pe- 
non de las Animas, La Barca de Oro, Secreto 
eterno, En tiempos de la Inquisicién, Los de 
Abajo, Toda una vida, Caminos de Sangre, 
Vuelven los Garcia, A volar joven, Noches de 
Gloria, Enamorada, Casate y Verds, La heren- 
cia de la Llorona, Rancho de mis recuerdos y 
La hija del payaso. La produccién A volar jo- 
ren fue la que mayor éxito aleanzé entre las 
peliculas que antes se indican. 

Durante el mismo mes de agosto, fueron ex- 
hibidas las siguientes peliculas mexicanas, en 
el Teatro Victoria, de esta ciudad: Aqui esta 
Juan Colorado, Un beso en la noche, Qué ver- 
de era mi padre, Alla en el Bajio, El Capitan 
Aventurero, El Tigre de Yautepec, Flor de la 
Costa, Una cancion en la noche, El Baisano 
Jalil, La mujer de todos, Palabras de mujer, 
Jalisco nunca pierde, Cantaclaro, Alla en el 
tropico, La vuelta del Charro Negro, La razén 
de la culpa, Almas rebeldes y Amor, destacan- 


dose por su éxito la cinta nacional Palabras de 
mujer. 





ACTIVIDADES 
CONSULARES 


En ESTA SECCION SE PUBLICARAN DISTINTAS FASES DE LA LABOR DESARROLLADA POR 
Los CONSULADOS DE Mexico EN EL ExTRANJERO 


ALGUNOS DATOS SOBRE TEXAS 


Por el Sr. S. Morares Pereyra, del Consulado de México en San Antonio, Texas. 


El nombre del Estado se deriva de la palabra 
india “Tejas”, que significa “Amigos”; poste 
riormente, se le dié también el nombre de “Es 
tado de la Estrella Solitaria”, basandose esta 
designacién en la caracteristica de la bandera 
que ondeé cuando Ja regién se independizé6 pro 
clamAndose en Reptblica. Texas fue admitido 
a la Uniodn Americana el 29 de diciembre de 
1845, después de algunos periodos turbulentos, 
durante los cuales estuvo bajo las banderas de 
Francia, Espafia y México, y las de la Repdbli- 
ca de Texas y de la Confederacién suriana. Fue 
explorado en 1528 por el espafiol Alvar Nifiez 
Cabeza de Vaca, y mas adelante, por Alonso 
Alvarez de Pineda, Nufio Beltran de Guzman, 
Pinfilo de Narv4éez, Francisco Vazquez de Co- 
ronado y varios otros. Con estos capitanes vi 
nieron a Texas religiosos de varias érdenes, es 
pecialmente de la de franciscanos, quienes cons 
truyeron iglesias, denominadas “misiones”, a la 
sombra de las cuales fueron creciendo pobla- 
dos: asi, por ejemplo, frailes franciscanos fun 
daron la misién de San Antonio de Valero y 
Béjar en el aio de 1718, en lo que ahora es 
asiento de la ciudad de San Antonio, cabecera 
del Condado de Béxar., 

El Area de Texas es de 265,896 millas cua 
dradas, de las cuales 3,498 constituyen superfi 
cie de agua, es decir, rios, lagos, etc. Con una 
extensién tan enorme, facil es comprender que 
Texas ocupe el primer lugar por su tamafio en 
tre el resto de los estados que forman el pais. 
Cuenta con 6,876,248 habitantes, lo que lo co 
loca en sexto lugar en cuanto a poblacién, se 
gin el censo de 1945; la cifra, sin embargo, 
debe ser mayor en la actualidad, si tomamos en 
consideraci6én lo declarado por el Departamen 
to de Censo y Estadistica norteamericano en 
agosto de 1948, en el sentido de que la pobla 
cién del pais ha crecido en un 9% durante el 
periodo comprendido entre 1940 y 1947; de que 
algunos estados, entre ellos Texas, han tenido 
un incremento de 10% a 20%; y de que el nti 
mero de habitantes total de la nacién se calcu 
la en 143.414,500. Pueden distribuirse en la 
siguiente forma los siete millones de habitan 
tes con que aproximadamente cuenta Texas: de 


4) 


raza blanca, nacidos en Texas u otros estados 
de la Union Americana, 5.253,157; también de 
raza blanca, pero nacidOs en paises extranjeros, 
696,108; de raza negra, 924,391; y de otras ra 
zas, 2,592. Dentro de la primera cifra citada 
debe incluirse a ciudadanos por naturalizacion 

Texas tiene 2,836 poblaciones con menos de 
mil habitantes; 140, entre mil y dos mil; 127, 
entre dos mil y tres mil; 86, entre tres y cinco 
mil; 71, entre cinco y diez mil; 30, entre diez 
mil y veinticineo mil; 7, entre veinticinco y cin- 
cuenta mil; 3, entre cincuenta y cien mil; y 6, 
de m4s de cien mil habitantes, Estas Gltimas 
son las siguientes (datos de 1947) : 


Cridad 


Nadmero de habstantes 


478,000 
370,000 
350,000 
247,000 
110,000 
101,000 


Houston 

Dallas 

yl, 
ORR SPOOGR, 2. tcsttece 
Kl Paso. e° 

Austin. . . 


La tltima mencionada, o sea la ciudad de 
Austin, es la capital del estado y centro manu 
facturero de muebles, ladrillos y mosaicos. 
IIoston lo es de productos quimicos; Dallas es 
el centro algodonero m4s importante en el sur 
de los Estados Unidos; San Antonio, el de ma- 
yor atractivo turistico; Fort Worh es centro 
ganadero y empacador de carnes; y se conside- 
ra a la ciudad de El Paso como la mf4s anti 
gua, por lo que toca a su fundacién, en el Es- 
tado: El Paso, o Paso del Norte, en 1682 era la 
poblacién m4s grande e importante de Texas. 

A lo largo del Golfo de México, Texas posee 
400 millas de litorales, que se extienden desde 
Sabine Pass, en el norte, hasta la desembarca- 
dura del Rio Bravo, en el sur. Los puertos prin 
cipales son: Houston, Beaumont, Port Arthur, 
Texas City, Corpus Christi y GAlveston. 

La siguiente tabla, proporcionada por la Se 
cretaria de Comercio, anota el monto de las ex 
portaciones embarcadas con destino al extran 
jero en puertos tejanos, durante el afio de 1945: 
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Puerto Poneladas 


Houston, ... 
Galveston. 
Texas City. 
Beaumont........ 
Port Arthur. .. 
Orange, . .. 
Sabine. ... 
Corpus Christi. 
Freeport, daa 
Aransas, : 
Ingleside, .. . 
Brownsville. . . 
Point Isabel. . . 


6.669, 152 
2.692.675 
L.OSD, 
726,256 
2 Y4ALSSS 
1215 
10 
925,004 
117,610 
16.8383 
2TH065 
20,612 
24.944 


Por lo que toca a importaciones, s6lo cuatro 
de los puertos arriba nombrados registraron 
movimiento : 


Puerto 


Galveston, 
Brownsville. . . 
Texas City... 
Hlouston. . 


El puerto de mayor movimiento, por lo que 
se refiere a pasajeros, es Houston; de sus mue 
Nes zarpan barcos para todas partes del mun 
do, 

Texas est4 dividida en Condados: tiene 254; 
algunos tan extensos como, entre otros, Brews 
ter, que es seis veces mas grande que el estado 
de Rhode Island, pues tiene un area de 6,208 
millas cuadradas, El mas poblado es el de Ha 
rris, con setecientos mil habitantes aproxima 
damente, 


RECURSOS NATURALES 
1. EL PETROLEO 


El Estado de Texas es riquisimo en recursos 
naturales; el petroleo, por ejemplo, puede ha 
llarse en 170 de esos 254 Condados. Su produc 
cién es caleulada en once mil millones de barri 
les de petréleo crudo al ado, o sea el 554 
produceion total del pais. 

In las postrimerias del aflo de 1867 se des 
cubrio que en el subsuelo de Texas habia petro 
leo: Amory Starr y Peyton F. Edwards, an 
dando de caceria en la region de Nacogdoches, 
hicieron un agujero para enterrar a un animal 
muerto; como va oscurecia, dejaron el trabajo 
a medias, habiendo encontrado a la mafana si 
guiente que el agujero se habia ido Henando de 
aceite. Vieron a 
formaron una 


( »la 


conocer su descubrimiento  y 
empresa para reunir fondos  y 
empezar la explotacion, HE] primer pozo consis 
tid en un agujero como de 70 pies de profundi 
dad y & pulgadas de dismetro, del que se em 
pezaron a extraer harriles «de 
petréleo diarios. FE] ejemplo fue seguido por 
otras personas, vy pronto otras companhias ini 


unos treinta 


ciaron trabajos de perforacion y explotacion 
similares, por lo que ya para el afio de 1890 
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habia aproximadamente cien pozos producien- 
do petréleo, Muchos de esos pozos, sin embargo, 
dieron rendimiento muy exiguo; algunos, sélo 
cuatro barriles por dia, 

La explotacion del petréleo en Texas no to 
mo verdadero auge sino hasta el ao de 1901. 
Fue un ingeniero, de nombre Anthony P. Lucas, 
quien perforé un pozo cerca de Beaumont en 
1900: este pozo fue de tal magnitud productora, 
que incrementé la produccién petrolifera de Te 
xas, de 836,039 barriles en 1900, a la cifra de 
$.393,658 en 1901. Consiguientemente, el precio 
del petroleo crudo en ese aflo bajé a tres cen 
tavos por barril, la mas baja cotizacion que 
registra la historia del petréleo. 

En 1911, W. T. Waggoner, hacendado de 
Wichita, mandé perforar unos pozos de agua 
para irrigar mejor sus tierras; los pozos empe 
zaron a derramar petroleo en tal abundancia, 
que, en 1913, la produccion total del Estado al 
canzo la cifra de 15 millones de barriles. 

La primera refineria se establecié en Corsi 
cana en 1897. En el periodo comprendido entre 
los afios de 1933 y 1941, el porcentaje de petré 
leo refinado en refinerias tejanas’ se acrecenté 
deun 54% a un 85°. Se caleula en mas de mil 
millones la suma de dolares que deja a Texas 
anualmente la explotacion de su petroleo, 

En 1945, el total de personas empleadas por 
la industria petrolera, dentro de los limites del 
estado, fue de 211,225, v e] total de los salarios 
pagados a esas personas Hegé a 477,856,000 do 
lares. La produccion de gas natural en Texas, 
durante 1945, fue de 1.711.401 millones de pies 
cibicos, o sea el 45% de la produccion total 
del pais. 

Procesos quimiargicos, que extraen hidro 
carbono del gas natural vy del petroleo crudo, 
dan ya impulso a la industria manufacturera 
de tintas, plasticos, acetileno, 
fibra de nilon, ete, 


i] 


hule sintético, 


{GRICULTURA Y WMINERIA 

No solamente ocupa Texas el primer lugar 
en los Estados Unidos como productor de pre 
troleo vy gas natural: también es el primero en 
algodoén, carne, lana, helio, sulfuro, cebotla, 
acelya (asi como de guajolotes o pavos). 

Texas ocupa el segundo lugar en el pais co 
mo produetor de frutos citricos (toronja) y de 
cacahuates: el tercero como productor ay icola: 
el quinto en peras; el sexto en duraznos 
fimo en camotes; 
de madera 


> el sép 
y el noveno como prodactor 
Produce, ademas, cantidades con 
siderables de maiz, trigo, avena, sorgo, papas, 
arroz, nueces, zanahorias, sandias, tomates, be 
tabel, melones, ete, 

Ki} sulfuro, importantisimo para la indus 
tria quimica, como se dice anteriormente, abun 
da mas en Texas que en cualquier otro Estado 
de la Unién norteamericana: su produecién en 
1945 fue de 3 millones de toneladas, con un va 
lor de mas de 49 millones de délares. Texas 
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produce cemento valuado en 10 millones de dé 
lares anualmente. El] area forestal del Estado 
se calcula en 76 millones de acres, que regis 
tran una produccién anual de madera de 
1,450.000,000 “pies de tablon” (en inglés: board 
feet), esto es, un pie cuadrado por una pulgada 
de grueso. 

La estructura geolégica de Texas lo coloca 
en posicién ventajosa como fuente de riqueza 
mineral; Texas produce hierro, carbon de pie 
dra, helio, cal, plomo, mercurio, grafito, cobre, 
piedra pomez, granito, arcilla, sulfato de sodio, 
sal, manganeso, tungsteno, cromio y zinc. En el 
Condado de Llano se han descubierto reciente- 
mente algunos depésitos minerales que contie- 
nen elementos radioactivos, como uranio, be 
rilio, erbio, etc. La produccién de sal durante 
el afio de 1945 fue de mas de un millén de to- 


PropucciONn AGRICOLA DE 


Producto oduct 


Trigo. ... 
Maiz. 

Sorgo. 
Avena, 
Centeno. ... 
Arroz. lea lem 
Papas, 
Camotes 
Tomates 
Cebollas. . 
as ai 5 
Acelgas, . 
Coles. . “2 
Zanahorias. . 
Pepinos. . . 
Chicharos. ......... 
Chile verde. ........ 
Betabel. . 
Melones. . . 
Toronjas. . . 
Sandias. . 
Naranjas, 
Duraznos. 
I ce et oh 
vas. 


Cacahuates, ...... 
Lino (semilla). . 


No ha publicado todavia la Secretaria de 
Agricultura datos precisos sobre la produccién 
agricola de Texas, durante el afio de 1947; pero 
se calcula que hubo un incremento considera 
ble, y lo mismo en 1948. 

Crecen en Texas mas de quinientas varieda 
des de pastos, dadas la diversidad de tierras y 
climatologia del Estado, cAlenlandose en la su 
ma de 108,524,480 acres el total en donde cre 
cen esos pastos, cuya abundancia y variedad 
s0n factores decisivos para el desarrollo de la 
ganaderia, otra de las fuentes de riqueza de ma 
yor importancia en la regién. 
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econ un valor de 3.490.820 délares. 

Como Estado agricola, Texas tiene una po 
tencialidad enorme; la Secretaria de Agricul 
tura, en tablas correspondientes al afio de 1945, 
informa lo que sigue: 


neladas 


ACRES CULTIVADOS EN TEXAS 


Producto Nimero de acres cultivados 


Oe 
Trigo. 

Avena. 
Centeno, . . 
Arrog. ... 
Sorgo. ... 
Alyodon., 
Patatas, . 
Camotes. 


7.309, 876 
4.408, 046 
L319,149 
344.6036 
LSS1,075 
G.5SU STS 
12,783 


71.206 


ANO DE 


On Unidad 


Busheles 


” 


Sacos de 0 
100 


libras 
Sacos de libras 
Buasheles 

Toneladas 

Basheles 


Unidades 
Canastos o huacales 


Cajas 
Bisheles 


Toneladas 
Libras 


susheles 


En zonas aridas y desérticas, crecen la yuca, 
la lechuguilla, el guayule y muchas variedades 
de cactos, El desarrollo de la quimurgia proba 
blemente encontraraé amplio campo de experi 
mentacion, extrayendo valores a esas plantas 
desérticas con el consiguiente beneficio para la 
economia estatal 

Las haciendas, ranchos y granjas de Texas 
ecupan una aproximadamente de 
141.437,745 acres de terreno, vy se calcula que 
hay no menos de 384,977 de esas propiedades 
en el Estado, El valor de los terrenos y edifi 
clos, sin contar maquinaria, vehiculos, imple 


extension 
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mentos, animales y otras cosas, se estima en la 
suma de 3,574.997,899 délares; el de la maqui- 
naria, vehiculos e implementos se valda en 300 
millones de délares. 

Durante el afio de 1945, los hacendados, ran- 
cheros y granjeros de Texas pagaron en sala- 
rios, a trabajadores agricolas, la suma de 155 
millones de délares. La poblacién agricola, que 
por cierto ha ido descendiendo en los dltimos 
afios, se calculé en 1945 en 1.487,829 personas. 

Los sistemas de irrigacién en el Estado fer- 
tilizan mf&s de mill6én y medio de acres. 

El algodén es el producto agricola mfs im- 


Afio: 1943 1944 
Produccién: 2,852 2,646 


1945 
1,794 


Se calcula que la produccién total del pais 
en 1948 ser4é mayor de 15 millones de pacas. Du- 
rante el afio de 1926 Texas produjo su mejor 
cosecha : 5.628,000 pacas. 


III, GANADERIA 


Como Estado ganadero, Texas ocupa lugar 
preeminente entre los que integran al pais: tie- 
ne el 10% de todo el ganado que hay en los Es- 
tados Unidos. Segin datos proporcionados por 
la Secretaria de Agricultura, habia en Texas en 
el afio de 1945: 


Ganado 


ae Eee eee. 
Mulas,. . 

Toros, vacas, becerros 
Puercos 

Ovejas y borregos........ 


Cabezas 


514,837 

314,27: 
9.000,000 
1.500,000 
8.500,000 


El valor de estos animales se calcula en 850 
millones de délares; adem4s, hay en Texas un 
nimero de vacas lecheras que se calcula apro- 
ximadamente en millon y medio de, animales, 
conservadoramente valuados en 120 millones de 
délares, 

En el siglo XVIII, cuando todavia nadie 
pensaba en la agricultura, ya la ganaderia era 
fuente de riqueza en la comarca. Esta riqueza 
ganadera de Texas se inicié en la regién en don 
de ahora se halla la ciudad de San Antonio: 
los religiosos franciscanos que fundarort la Mi- 
sién de San Antonio de Valero y Béjar, en el 
aho de 1718, trajeron consigo un nimero re 
gular de vacas lecheras, caballos, cerdos, ove 
jas, etc. Al correr de los afios otros misioneros 
y colonizadores, a su vez, transportaron hacia 
Texas cabezas de ganado, no con la idea pre 
cisamente de iniciar un negocio, sino mas bien 
para uso propio. 

La configuracion geografica de Texas, sus 
inmensas praderas y su clima » opicio fueron 
factores muy importantes para el desarrollo 
de la ganaderia. 

Durante los treinta afios siguientes a la 
guerra civil, se estima que los ganaderos de 


Ww 


portante de Texas; con excepcién de 32 Con- 
dados, todos los demfs, hasta completar los 
254 que forman la entidad, dedican parte de 
sus tierras al cultivo del algodén. Con el adve- 
nimiento de la despepitadora, en el afio de 1792, 
la industria algodonera fue tomando incremen- 
to, siendo en 1820 cuando Texas empezé a dis- 
tinguirse como productor de algodén. En 1849 
produjo sesenta mil pacas, y ya para 1900 pro- 
ducia 3 millones, 

La produccién de algodén en Texas durante 
jos filtimos aiios y en millares de pacas, con 
peso de quinientas libras cada paca, fue: 


1946 1947 
1,669 3,431 


1948 (estimativa) 
3,700 


Texas enviaron hacia el norte del pais no me- 
nos de 15 millones de animales. Como en aque- 
llos dias los medios de transportaci6én eran in- 
cipientes, esos envios se efectuaban haciendo 
caminar al ganado a través de centenares de 
millas, cruzando planicies, rios, montafias, so 
bre veredas apenas delineadas, que fueron len- 
tamente formando lo que se conocié como el 
Chisholm Trail (Vereda de Chisholm), o sea el 
camino entre San Antonio, Texas y Abilene, 
Kansas. Los ataques a la caravanas por indios 
y salteadores y las aventuras de los vaqueros, 
durante esos largos viajes, han dado oportu- 
nidad para la formulacién de muchas obras, 
hist6éricas y novelescas, asi como para la im- 
presion de peliculas cinematograficas. Preci- 
samente en estos dias se est4é exhibiendo una 
pelicula producida por Howard Hawks, pro- 
duccién que tuve un costo de tres millones de 
délares, que trata de la conduccién de diez 
mil cabezas de ganado en el afio de 1866 a 
través de las mil millas del Chisholm Trail. 

El ganado en aquella época vivia en estado 
salvaje, y ningtin ganadero hubiera podido de 
cir a ciencia cierta el nimero de animales que 
poseia. En 1873 se inventé el alambre de pas, 
vy desde entonces los ganaderos pudieron vi- 
gilar mejor a sus rebafios; la construccién de 
cercas, sin embargo, originé infinidad de plei 
tos entre los ganaderos, y en ocasiones se efec- 
tuaron verdaderas batallas entre ellos. 

En la actualidad, el Rancho King, con m&s 
de un mill6n de acres cercados, ofrece la mejor 
prueba de la eficiencia de esas cercas de alam- 
bre. 

La raza predominante entre el ganado de 
Texas es la denominada Hereford, aunque la 
mas famosa es la conocida por Longhorn. El 
ganado Hereford fue introducido a Texas en el 
afio de 1876 por un ganadero de nombre W. 8S. 
Ikard; y actualmente tiene Texas una cuarta 
parte de todo el ganado Hereford registrado 
en los Estados Unidos. 

En 1946 habia en Texas un mill6én y medio 
de vacas lecheras, casi todas de la raza Jersey; 
por tanto, la industria lechera es importanti 
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sima dentro de la estructura econémica del Es- 
tado. Esa industria y sus derivados, en 1945, 
obtuvieron ganancias que se caleulan en 
93.944,500 délares, Hay en Texas 11,867 gran- 
jas lecheras. 

Pero no solamente en ganado vacuno es rica 
la entidad: lo es también en otros ganados, 
como el lanar, porcino y cabrio. 

Contando con el 22% de las ovejas que hay 
en el pais, Texas es por excelencia productor 
de lana; esa produccién, por lo que corres- 
ponde a 1945, fue de 80 millones de libras, 
valuadas en casi 34 millones de délares. 

Segin datos proporcionados por la Secreta- 
ria de Agricultura, en enero de 1947 Texas 
tenia 531,866 caballos y 324,875 mulas, anima- 
les valuados en casi 60 millones de délares; las 
cifras que anteceden indican un aumento sobre 
las registradas en el afio de 1945, pero son in- 
feriores a las correspondientes al afio de 1910, 
cuando habia un millén y medio de caballos y 
casi un millén de mulas. El creciente uso de 
camiones, tractores, jeeps y otras unidades mo- 
torizadas motiva seguramente la discrepancia 
entre las cifras de 1910 y 1947; sin embargo, 
el Estado de Texas sigue ocupando lugar prin- 
cipalisimo como productor de ganado caballar, 
y es desde luego el m4s importante por lo que 
toca a la cria de caballos para polo, de los 
que exporta aproximadamente mil quinientos 
anualmente. 

Con sus 8 millones de pavos 0 guajolotes y 
sus 28 millones de gallinas, Texas es Estado 
avicola de importancia. La produccién de hue- 
vos en 1945 fue de 3,309.286,345; s6lo per lo 
que respecta a la venta de guajolotes, la ga- 
nancia de los avicultores tejanos en 1945 fue 
de 20 millones de délares aproximadamente. 
Casi en un 75% las gallinas que hay en Texas 
son de la raza Leghorn, aunque abundan tam 
bién las Minorca, Plymouth, Rhode Island Red, 
Orpington, Wyandotte, ete. 

La apicultura es otro rubro interesante de 
produccién: Texas cuenta con 273,000 colme 
nares registrados, que dan anualmente un pro 
medio de 10 millones de libras de miel. 

Los datos que anteceden darian una idea su 
perficial y somera de las potencialidades de 
Texas como Estado minero, agricola y gana 
dero; sobre cada uno de esos aspectos se han 
formulado tablas estadisticas extensas y se 
han publicado en revistas y periédicos infi- 
nidad de articulos. Por tanto, las informacio- 
nes contenidas en este trabajo son simplemente 
un débil reflejo de esas potencialidades, que 
serviran, si acaso, para formar un conocimiento 
elemental sobre Texas en quienes se interesen 
en el asunto. 


IV. INDUSTRIAS 


Desde el punto de vista de las industrias, 
Texas ocupa un lugar secundario en compara- 
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cién con el desarrollo industrial de muchos 
otros estados de la Unién norteamericana ; pe. 
ro, contando con materias primas en abundan- 
cia, es previsible que andando el tiempo Texas 
llegara a ocupar lugar preeminente entre las 
entidades manufactureras del pais. 


La explotacion de canteras, la manufactura 
de ladrillo, el corte de madera, las hilanderias 
y tejedurias, y la alfareria constituyeron las 
primeras industrias del Estado, El advenimien 
to del petréleo marcé también la iniciacién de 
un desenvolvimiento industrial en Texas, ya 
que a partir de 1900 el Estado conté con di 
nero suficiente para invertirlo en industrias. 

En la actualidad, las principales son: la en 
latacion de frutos citricos; el empaque de car 
nes y de productos de hortaliza ; los molinos de 
trigo; las despepitadoras de algodén; la ma 
nufactura de materiales para construccién, co 
mo cemento, ladrillo, etc.; la industria textil; 
la ‘de productos quimicos; las derivadas del 
petroleo; las fundiciones de hierro y acero; 
la confeccién de ropa; la manufactura de que 
sos y mantequilla; las plantas de hielo; la ma 
nufactura de canastas; la curtiduria; y la im 
prenta. 

De algunos afios a la fecha, se ha descui 
dado la publicacién de cuadros estadisticos so 
bre el particular; sin embargo, conociendo que 
en el afio de 1939 el valor de los productos 
manufacturadog en Texas fue de 1,530.220,675 
délares, y que, en el de 1944, cuando la pro 
duccién general del pais alcanzé la cifra més 
alta que registra la historia, ese valor fue 
aproximadamente de seis mil millones, no es 
aventurado sefialar la suma de cuatro mil mi- 
llones de délares como el valor de la produc 
cién industrial de Texas, para cada uno de los 
afios 1946 y 1947. 

El comprador, procedente de naciones his 
panoamericanas, puede encontrar en los mer 
cados de Texas casi la totalidad de lo que se 
fabrica en los Estados Unidos, pues, dada su 
posicién geografica con relacién a esos paises, 
y en especialidad a México, Texas se ha con 
vertido en el abastecedor de la América Latina. 

Las vias de comunicaci6n ofrecen facil ac 
ceso a todos los centros de poblacién del Es 
tado. 


Su red ferroviaria es excelente: el primer 
ferrocarril de Texas fue el Bayou, Brazos & 
Colorado, que inicié servicios en el afio de 1851, 
En la actualidad hay més de 16 mil millas de 
vias férreas. Su red de carreteras es inmejo 
rable: por caminos transitables, se puede He 
gar en automévil a cualquier ciudad, poblado 
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o rancheria, y pasan de 25 mil las millas de su 
perficie pavimentada de sus carreteras; en 
1947 el Gobierno gasté la suma de 37 millones 
de délares en su reparacién y mantenimiento. 
Hay, adem4As, muchos millares de millas de ca 


minos de grava, petrolizados o revestidos. 
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Begin datog estadisticos, en 1945 las vias 
férreas consistian en 15,591 millas de via an- 
cha, de primera, con un total de 21,455 millas 
de vias de todas clases, inclusive las de escape 
y terminales. 

En ese mismo aio, las empresas ferrocarri 
leras emplearon en Texas a 59,848 personas, a 
las que se pag6, por concepto de salarios, la 
suma de 155,024,239 délares. Por su parte, esas 
empresas recibieron, por transporte de pasaje 
ros y carga, la cantidad de $90.670,669 dolares. 

Dada la enorme extensién territorial de Te 
xas, este Estado ocupa el primer lugar en mi 
llaje de vias férreas; el segundo lugar, con 
11,758 millas, est& ocupado por el Estado de 
Iinois. 

Las compafias de transportes por carrete 
ras (camiones de carga y para pasajeros) tu 
vieron ganancias de 212.510,968 doélares en 
1945; durante el mismo aio, los camiones 
de carga y pasajeros y los automdviles con- 
sumieron 1,037.878.682 galones de = gasolina 
en Texas; y, segtin los registros oficiales, 
habia en Texas dos millones de vehiculos que 
se mueven con gasolina, sin contar tractores 
agricolas, 

Por lo que respecta a comunicaciones aé 
reas, hay en Texas 470 aeropuertos, vy los ser 
vicios de pasaje y carga son efectuados por 
aviones pertenecientes a empresas tan conoci 
das como la American Airlines, Braniff, East 
ern, Continental y Slick. 

Een la ciudad de San Antonio se halla esta 
blecida la escuela militar de aviacién mas im 
portante de los Estados Unidos, 0 sea el campo 
Randolph (Randolph Field), ademas del campo 
de entrenamiento denominado Kelly Field, 

La American Airlines hace servicio direc 
to entre San Antonio y la ciudad de México, 
sin escalas, 

Como la ciudad de San Antonio es la ma 
yor y la de mas importancia de Texas en rela 
cidn a su cereania a la Reptblica Mexicana, 
en el cuadro que seguidamente se anota halla 
ran los automovilistas mexicanos las distan 
cias, en millas, que hay entre dicha ciudad y 
otras de los Estados Unidos: 

Distancia entre 


San Antonio, Teras, y: 


Ciudad y Estado Millas 


Akron, Ohio. 

Atlanta, Georgia. . aa 
Roston, Massachussets. .. 
Biffalo, Nueva York 
Chicago, Hlinois.... 
Cincinnati, Ohio... 
Cléveland, Ohio. 

Dallas, Texas. 

Dénver, Colorado. 
Detroit, Michigan 

El Paso, Texes....... 


1467 
1,022 
2,108 
1677 
1.245 
L247 
1,488 

269 

975 

458 


571 
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Ciudad y Estado Millas 


Houston, Texas. 

Indiandpolis, Indiana. 

Jacksonville, Florida 

Kansas City, Missuri. . 

Los Angeles, California 4 
RE NS FG Vad accecpeeavecdeches 
Louisville, Kentucky 

Menfis, Tennesi.... 

Milwaukee, Wisconsin................. 
Nueva Orleans, Luisiana......... 
Nueva York, Nueva York 

Filadelfia, Pennsylvania.,............. 
Pittsburgh, Pennsylvania 

Portland, Oreg6n 

San Luis, Missuri 

Salt Lake, Utah 

San Francisco, California 

Washington, Distrito de Columbia 


Siendo el Estado de Texas Ilano en su ma- 
yor parte, sus carreteras tienen un magnifico 
trazo, con grandes tangentes y curvas muy am 
plias; en las zonas montatiosas los caminos son 
también anchurosos, observandose poco uso de 
pendientes fuertes. Los exspaldones, 0 sean los 
lados de las carreteras, tienen por lo general 
de 5 a 10 pies de ancho; las fajas pavimenta 
das, con pocas excepci®nes, permiten el paso 
simulténeo de cuatro vehiculos en linea des- 
plegada. La red de carreteras de Texas ha con- 
tribuido poderosamente al desarrollo comercial, 
industrial y agricola del Estado. El siguiente 
cuadro muestra el adelanto que se ha venido 
logrando en la pavimentaciOn de caminos: 


Afio Millas 


pavime ntacdas 
6.061 
13,285 
18,838 
22,795 


25,477 


Solo en dos ciudades tejanas se utilizan to 
davia tranvias eléctricos para la transporta- 
cion urbana de pasajeros, y son Dallas y El 
Paso; en el resto de las poblaciones del Es 
tado se emplean é6mnibus para esa transporta 
cidn. San Antonio cuenta con 425 Omnibus; 
Houston, con 495; Fort Worth, con 250, ete. 

Las principales empresas de servicio fora 
neo, oO sea la transportacion de pasajeros en 
omnibus, entre ciudades, son la Greyhound 
Lines, la Continental Trailways Bus Lines y la 
National Bus System. 

Como datos curiosos, pueden mencionarse, 
entre otros, que en Texas se encuentran el puen 
te mas elevado del mundo, sobre el rio Neches, 
¥y la perforaci6n mas profunda, un pozo que 
se halla en el Condado de Pecos y que tiene 
15,979 pies de profundidad. 
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DISPOSICIONES QUE INTERESAN AL COMERCIO EXTERIOR, 
PUBLICADAS EN EL “DIARIO OFICIAL” DE LA FEDERACION, 
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 1948 
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MODIFICACIONES EN LA REDACCION DEL CONVENIO COMERCIAL 
SUSCRIPTO RECIENTEMENTE ENTRE ARGENTINA Y CHILE 
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Articulo 1° I 
enientes del terri- 


> prove 
ju © introduacan en el otro 
i 








TOMO I 


Octubre de 1948 


NUM. 10 





nacionalizados las mercaderias y productos origi- 
ensien de 2 Chile y de Argentina que se internen en el otro 
pais, gozara’ 


importacién en uno de los paises de pro- 

ductos o mercaderias originarios del otro, supeditada a la 
existencia de oP tate exportables, sélo se efectuaré en la can- 
el y las necesidades 








cién. La forma y dici de la liquidacié: 
en el contrato social. 
Inciso i). El gobierno de Chile bsidiari 

la total restitucién, al término de la sociedad, del capital apor- 
tado por el Instituto Argentino de Promocién del Intereambio 
y el pago de un interés del 4 por ciento anual sobre los im- 
portes utilizados en el financiamiento de empresas chilenas. 
Si las utilidades de la sociedad excedieran en cualquier ejer- 
cicio anual del 4 por ciento sobre los importes utilizados en el 


se estableceran 











tidad 
industriales del Hows interesado. A este efecto, ambos gobier- 
nos, de comin acuerdo, fijaran las tidades de los p 

respectivos que podrin ser importados en e! otro pais. Esta 
fijacién se haré periéddicamente o cada vez que sea necesaria, 
y a lo menos una vez al afio en los primeros quince dias de 
enero. 


Articulo 3%—Cada una de las Altas Partes contratantes, 
para los efectos del articulo 2°, se obliga a atender prefe- 
rentemente, o sen en igualdad de precios, calidad y condicio- 
nes, las necesidades de la otra con sus saldos exportables 

Articulo 4°—Las Altas Partes contratantes confeccionarén, 
de acuerdo con lias disposiciones que cada gobierno dicte al 
respecto, una némina de los productos y mercaderias origina- 
rios del otro pais que quedan exceptuados de Ja liberacién del 
pago de derechos de importacién a que se refiere el articulo 
19, Ia. que se notificaré reciprocamente dentro del plazo de 
siento ochenta (180) dias, contado desde la fecha en que se 
ponga en vigencia el presente convenio. 

Ambos gobiernos se reservan e! derecho de excluir de sus 
Se listas, en forma temporal o permanente, los pro- 
‘fas que crean convenientes. 

ag: 5°—El régimen de liberacién reciproca del pago 
de derechos aduaneros generales y especiales a los productos 
y mercadertas originarios de Chile y Argentina, establecido en 
los articulos anteriores, se pondré en vigencia tan pronto 
como Partes contratantes se hubieran intercambiado 
las listas @ que se refiere el] articulo 4°, y en lo demas el 
régimen de Unién Aduanera se hard extensivo entre los dos 
paises en otra forma o con relacién a los otros productos 
© mercadertas, a medida que los dos paises contratantes lo 
consideren posible y asi lo acuerden por convenios ulteriores. 

Articulo 6° Se suprime 

Artiewlo 7°--El Gobierno de la Repiblica Argentina. por 
intermedio de| Instituto Argentino de Promocién del Inter- 
eambio, acuerda al gobierno de la Reptblica de Chile, durante 
el término de tres afios a contar desde la fecha en que entre 
en vigencia ¢l presente convenio, un crédito rotativo con un 
descubierto autorizado de cien (100) millones de pesos moneda 
nacional argentina, ¢l que podré ser utilizado exclusivamente 
para cubrir el saldo desfavorable para Chile que, eventual- 
mente, puede arrojar el intercambio de mercaderias entre am- 
bos paises. a 

Articule 8°—Con imputacién al crédito a que se refiere 
el articulo 79, el gobierno chileno podraé utilizar cincuenta (50) 
millones de pesos moneda nacional argentina, como maximo, 
en cada uno de los afios 1947, 1948 y 1949. 

Articule 9?%—Las sumas utilizadas por el gobierno de Chi- 
le, con ftmputacién a! crédito establecido en el articulo 79, 
devengarin intereses hasta su total cancelacién, a razén de 
3.50 por ciento (tres y medio por ciento) anual. 

Estos intereses se liquidardn y abonarfin semestralmente, 
debiendo efectuarse la primera liquidacién y pago a jos ciento 
ochenta (180) dias contados desde la fecha de utilizacién del 
crédito. nal 

Articulo 10.—A la expiracién del plazo de vigencia del 
erédito establecido en el articulo 7°, el Gobierno de la Repi- 
blica de Chile amortizaré integramente las sumas utilizadas 
con imputacién al mismo, en diez cuotas semestrales iguales, 
la primera de las cuales se hard efectiva a los seis meses 
contados desde el vencimiento del crédito, o sea en enero de 
1960. 

Las amortizaciones y el pago de los intereses indicados 
en el articulo 9° deberfin efectuarse en pesos moneda nacio- 
nal argentina, los que podran provenir de la negociacién en 
el mercado argentino de oro amonejado o en barras de buena 
entrega, o de diviaas de libre disponibilidad 

Articulo 12.-F!] Gobierno argentino, por intermedio del 
Inatituto Argentino de Promocién del Intercambio, invertira en 
Chile la suma de trescientos (300) millones de pesos moneda 
nacional, con e! objeto de colaborar en la creaciédn de nue- 
vas actividades econémicas en dicho pais o de intensificar las 
existentes y aumentar. en ambos casos, la exportacién a la 
Repiblica Argentina de productos originarios de Chile, espe- 
cialmente 
gia eléctrica;: todo desde un punto de vista de estrecha coor- 
dinacién de las economias argentino-chilena 

Articulo 13.—Inciso d). Fl Instituto Argentino de Promo- 
cién del Intercambio contribuiré a ta formacién del capital 
de la sociedad con la suma de trescientos (200) millones de 
pesos moneda nacional arrentina, que se aportarA en la forma 
y condiciones que se establezcan en el contrato social 

Inciso gg). La totalidad o parte de las producciones que 
se obtengan de las empresas que financie esta sociedad se 
deatinaran preferentemente a atender el consumo argentino, 
una vet cubjiertas las necesidades del consumo chileno. El go- 
bierno de Chile se compromete a permitir la exportacién de 
estos productos a la Reptblica Argentina 

Incieo gx) bis. En relacién con el inciso g) anterior, se 
entenderé que Ia preferencia se otorga en igualdad de pre- 
ctos, calidades v condiciones. 

Inciso h). El plaze de duracién de la sociedad seri de 
cincuenta (50) afios a contar desde la fecha de su constitu- 


cobre, hierro, acero, salitre, carbén, madera y ener-, 


fina de empresas chilenas, e] excedente ser4 acumu- 
lado para cubrir posible pérdidas en los ejercicios siguientes. 

Articulo 13 bis.Si la Sociedad de Financiacion Argen- 
tino-Chilena constituida de acuerdo con el] articulo 13 se viera 
precisada a destinar parte del aporte argentino a la adquisi- 
cién en terceros paises de maquinarias o materiales, necesa- 
rios para el cumplimiento de los objetivos a que se refieren 
los articulo 12 y 13, o a otros gastos que hayan de pagarse 
en moneda extranjera destinados a los fines indicados en este 
articulo, podra& transferirlos desde la Argentina a la nacién 
donde realice estos gastos en libras esterlinas o délares esta- 
dounidenses. El gobierno argentino se compromete a propor- 
cionar o vender al gobierno de Chile, o a la entidad que éste 
designe, las divisas extranjeras necesarias para estas trans- 
ferencias, las que se realizarin a través del mercado libre de 
cambios argentino, al tipo que rija en la fecha de cada ope- 
racién. 

Articulo 17.--Si el gobierno de Chile se viera precisado a - 
destinar parte de los fondos provenientes de la negociacién 
del empréstito, a que se refiere el articulo 14, a la adquisicién 
en terceros paises de maquinarias o materiales, necesarios para 
la ejecucién de las obras ptblicas indicadas en e! articulo 15, 
© a otros gastos que hayan de pagarse en moneda extranjera 
destinados a los fines indicados en este articulo, podré trans- 
ferirlos desde Ia Argentina a la nacién donde realice esos 
gastos en libras esterlinas o délares estadounidenses, El go- 
bierno argentino se compromete a proporcionar o vender al 
Gobierno de Chile, o a la entidad que éste designe, las divisas 
extranjeras necesarias para estas transferencias, las que se 
realizara4n a través del mercado libre de cambios argentino al 
tipo que rija en la fecha de cada operacién. 

Articulo 18.—-E] gobierno de la Repiblica Argentina, por 
su parte, haré ejecutar en territorio argentino las obras pd- 
blicas necesarias para complementar las que realice Chile de 
acuerdo con lo dispuesto por el articulo 15, las que serén 
también determinadas por el voto undnime de la Comisién 
Mixta a que se refiere el mencionado artfculo, 

Articulo 21.—-Las Altas Partes contratantes se acuerdan, 
reciprocamente, durante la vigencia del tratado, las autoriza- 
ciones y facilidades necesarias para ja organizacién de zonas 
especiales y depésitos francos de uno de los dos paises en los 
puertos maritimos y terrestres del otro 

Articulo 22.--Ambos gobiernos se comprometen, durante la 
vigencia de este convenio, a tomar las medidas pertinentes 
para que el transporte de las mercaderias que se intercambin 
Argentina y Chile se efectie preferentemente en buques de 
bandera nacional argentina y chilena en igualdad de tonelaje. 

Si cualquiera de los dos paises no tuviere buques sufi- 
clientes para el transporte de la carga que les corresponde, en 
virtud de lo dispuesto en el pérrafo anterior, deberA suplir 
esa falta de bodegas utilizando con preferencia, y en igualdad 
de condiciones, buques de la bandera de! otro pais contratante. 

Articulo 29.—-E] presente convenio debera& ser ratifieado y 
puesto en vigencia tan pronto se cumplan las disposiciones 
constitucionales de ambos paises 

Regiré por un plazo de cinco afios, a partir de la fecha 
de su entrada en vigencia, salvo lo que se determine expresa- 
mente en el texto mismo, y serA renovable de afio en afio, 
salvo caso de aviso con tres meses de anticipacién, anterio- 
res a cada vencimiento. 

Después de los cinco primeros afios de vigencia podr& ser 
denunciado, en cualquier momento, con un preaviso de tres 
meses. 

En fe de lo cual, firman y sellan el presente convenio en 
dos ejemplares de un mismo tenor que hacen igualmente fe, 
a los tres dias del mes de diciembre del afio mil novecientos 
cuarenta y seis. 

BONO GENERAL 


Articulo 2¢—-E] presente empréstito constituye una deuda 
directa de Chile. 

Articulo 5°--F] capital y los intereses de este empréstito 
estarin en todo tiempo, hasta la completa extincién del mis- 
mo, exentos de cualquier contribucién o impuesto chileno, 
presente o futuro La renta de los titulos queda sujeta, dentro 
de la Repiblica Argentina, al pago del impuesto a los rédi- 
tos, de acuerdo con las digposiciones en vigor en el pafs. Te 
niendo en cuenta lo dispuesto en convenciones en que Chile 
y Argentina sean partes, los servicios se pagarin en tiempo 
de paz o de guerra, cunliquiera que sea la nacionalidad de los 
tenedores y las relaciones de sus respectivos pafses con Ohile, 
cuyo gobierno en ningiin caso embargaré nj secuestraré dichos 
titulos 

En oportunidad del canje de las ratificaciones respectivas, 
sert redactado el texto definitive del convenio comercial entre 
ambas naciones, sobre la base del tenor del instrumento sus- 
crito el 18 de diciembre préximo pasado, y del contenido de 
la presente nota. 

Al sienificear a V. FE. que la respuesta que me haga He 
ear constituiré la aprobacién del Gobierno de la Repdblica de 
Chile a las modificaciones introducidas al convenio comercial 
firmado recientemente por V. E., me complazco en renovarle 
los sentimientos de mi mas alta y distinguida consideracién. 
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